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ATTI NORMATIVI 


DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274. 


Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a 
norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 


Visto l’articolo 14 e seguenti della legge 24 novembre 
1999, n. 468, che delega il Governo ad adottare, entro 
otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legisla- 
tivo concernente la competenza in materia penale del 
giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l’ap- 
parato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unita- 
mente alle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie secondo i principi e i criteri direttivi previsti 
dagli articoli 15, 16 e 17; 


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000; 


Acquisiti i pareri delle competenti commissioni per- 
manenti del Senato della Repubblica e della Camera 
dei deputati, a norma dell’articolo 21, comma 1, della 
citata legge 24 novembre 1999, n. 468; 


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 25 agosto 2000; 


Sulla proposta del Ministro della giustizia; 


EMANA 
il seguente decreto legislativo: 
TITOLO I 


PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE 
DI PACE 


Gapo I 
SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA 
Art. 1. 


Organi giudiziari nel procedimento penale 
davanti al giudice di pace 


1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento 
penale davanti al giudice di pace: 


a) il procuratore della Repubblica presso il tribu- 
nale nel cui circondario ha sede il giudice di pace; 


b) il giudice di pace. 


Art. 2. 


Principi generali del procedimento 
davanti al giudice di pace 


1. Nel procedimento davanti(al giudice di pace, per 
tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si 
osservano, in quanto applieabili, le norme contenute 
nel codice di procedura4penale e nei titoli I e II del 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione 
delle disposizioni relative: 


a) all’incidente\probatorio; 


b) all’arresto.in flagranza e al fermo di indiziato 
di delitto; 


c) alle misure cautelari personali; 
d) alla‘proroga del termine per le indagini; 


e)xall'’udienza preliminare; 


al giudizio abbreviato; 
all’applicazione della pena su richiesta; 
al giudizio direttissimo; 
al giudizio immediato; 

l) 
2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve 


favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le 
parti. 


al decreto penale di condanna. 


Art. 3. 


Assunzione della qualità di imputato 


1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, 
assume la qualità di imputato la persona alla quale il 
reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta 
dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione 
delle parti emesso dal giudice di pace. 


Art. 4. 


Competenza per materia 


1. Il giudice di pace è competente: 


a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli 
articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al 
secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, 
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di 
parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla 
colpa professionale e dei fatti commessi con violazione 
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano 
determinato una malattia professionale quando, nei 
casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore 


a venti giorni, 593, primo e secondo comma, 594, 595, 
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primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 
631, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 
639-bis, 632, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 
639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi 
di cui all’articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo 
che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 637, 638, 
primo comma, 639 e 647 del codice penale; 


b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 
689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice 
penale. 


2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, 
consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti 
dalle seguenti disposizioni: 


articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico in materia 
di sicurezza»; 


articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 
30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo 
definitivo del codice della navigazione»; 


2 


Sa 


articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante «Approva- 
zione del testo organico delle norme sulla disciplina 
dei rifugi alpini»; 

d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Testo 
unico delle leggi per l’elezione della Camera dei depu- 
tatl»; 


e) articolo 92 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo 
unico delle leggi per la composizione e la elezionèdégli 
organi delle amministrazioni comunali»; 


f) articolo 15, secondo comma, della legge 
28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti 
per l’acquisto di nuove macchine utensilidy 


el 


g) articolo 3 della legge 8 novembre/1991, n. 362, 
recante «Norme di riordino del settore)farmaceutico»; 


h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, 
recante «Norme sui referendum-previsti dalla Costitu- 
zione e sulla iniziativa legislativa del popolo»; 


i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto 
comma e 65, terzo comma; del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove 
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità del- 
l’esercizio delle ferroviere di altri servizi di trasporto»; 


1) articoli 18 e 20-della legge 2 agosto 1982, n. 528, 
recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per 
il personale del lotto»; 


m) articolò. 17, comma 3, della legge 4 maggio 
1990, n. 107arecante «Disciplina per le attività trasfu- 
sionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti 
e per la produzione di plasmaderivati»; 


n)\articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 
27 settembre 1991, n. 311, recante «Attuazione delle 
direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia 
di recipienti semplici a pressione, a norma dell’articolo 
56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»; 
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o) articolo 11, comma 1, del decreto4Alégislativo 
27 settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della 
direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri, coricernenti la 
sicurezza dei giocattoli, a norma dell’articolo 54 della 
legge 29 dicembre 1990, n. 428»; 


p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 
25 gennaio 1992, n. 74, recante<Attuazione della diret- 
tiva n. 84/450/CEE in materia&di pubblicità inganne- 
vole»; 


q) articoli 186, commi\2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 
189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, recante «Nuowo“eodice della strada»; 


r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 
14 dicembre 1992XKn. 507, recante «Attuazione della 
direttiva n. 90/885YCEE concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative ai disposi- 
tivi medici impîantabili attivi»; 


s) atticolo 23, comma 2, del decreto legislativo 
24 febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della 
direttiva ) n. 90/385/CEE concernente i dispositivi 
medici)». 


3\La competenza per i reati di cui ai commi l e 2 è 
tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circo- 
stanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modifica- 
zioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-- 
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifica- 
zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del 
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. 


4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i 
minorenni. 


Art. 5. 
Competenza per territorio 


1. Per i reati indicati nell’articolo 4, competente per il 
giudizio è il giudice di pace del luogo in cui il reato è 
stato consumato. 


2. Competente per gli atti da compiere nella fase 
delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo 
ove ha sede il tribunale del circondario in cui è com- 
preso il giudice territorialmente competente. 


Art. 6. 


Competenza per materia 
determinata dalla connessione 


1. Tra procedimenti di competenza del giudice di 
pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si 
ha connessione solo nel caso di persona imputata di 


più reati commessi con una sola azione od omissione. 
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2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono 
alla competenza del giudice di pace e altri a quella 
della corte di assise o del tribunale, è competente per 
tutti il giudice superiore. 


3. La connessione non opera se non è possibile la riu- 
nione dei processi, né tra procedimenti di competenza 
del giudice di pace e procedimenti di competenza di 
un giudice speciale. 


Art. 7. 


Casi di connessione davanti al giudice di pace 


1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di 
procedimenti: 


a) se il reato per cui si procede è stato commesso 
da più persone in concorso o cooperazione fra loro; 


b) se una persona è imputata di più reati com- 
messi con una sola azione od omissione. 


Art. 8. 


Competenza per territorio 
determinata dalla connessione 


1. Nei casi previsti dall’articolo 7, se i reati sono stati 
commessi in luoghi diversi, la competenza per territo; 
rio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in 
cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile 
determinare in tal modo la competenza, questa,appar- 
tiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il 
primo dei procedimenti connessi. 


Art. 9. 


Riunione e separazione dei\processi 


1. Nei casi previsti dall’articolo 7 prima di procedere 
all’udienza di comparizione, il, giudice di pace può 
ordinare la riunione dei processi, quando questa non 
pregiudica la rapida definizione degli stessi. 


2. Anche fuori dei casi previsti dall’articolo 7, il giu- 
dice di pace può ordinare la riunione dei processi 
quando i reati sono comîessi da più persone in danno 
reciproco le une dellè.altre o quando più persone con 
condotte indipendenti hanno determinato l’evento o 
quando una persona è imputata di più reati commessi 
con più azionivodyomissioni esecutive di un medesimo 
disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui ciò giovi 
alla celeritàe alla completezza dell’accertamento. 


3. Prima di procedere all’udienza di comparizione e, 
comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del 
dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione 
dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pre- 
giudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida 
definizione di alcuni fra i processi riuniti. 
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Art. 10. 


Astensione e ricusazione del giudice“di pace 


1. Sulla dichiarazione di astensiornîe del giudice di 
pace decide il presidente del tribunale: 


2. Sulla ricusazione del giudice di pace decide la 
Corte di appello. 


3. Il giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito 
con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo 
le leggi di ordinamenta+giudiziario. 


4. Qualora non/siaypossibile la sostituzione prevista 
dal comma 3, la<cérte o il tribunale rimette il procedi- 
mento al giudice di pace dell’ufficio più vicino. 


Capo II 
INDAGINI PRELIMINARI 
Art. 11. 
Attività di indagine 


1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria 
compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine 
necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individua- 
zione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, 
con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi. 


2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia 
giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma 
chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge 
che si assumono violati, e richiede l’autorizzazione a 
disporre la comparizione della persona sottoposta ad 
indagini davanti al giudice di pace. 


3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il 
giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia. 


Art. 12. 


Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero 


1. Salvo che ritenga di richiedere l’archiviazione, il 
pubblico ministero se prende direttamente notizia di 
un reato di competenza del giudice di pace ovvero la 
riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di 
un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudizia- 
ria, perché proceda ai sensi dell’articolo 11, impar- 
tendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, 
se non ritiene necessari atti di indagine, formula l’im- 
putazione e autorizza la polizia giudiziaria alla cita- 
zione a giudizio dell'imputato. 
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Art. 13. 


Autorizzazione del pubblico ministero 
al compimento di atti 


1. La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico 
ministero l’autorizzazione al compimento di accerta- 
menti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di 
confronti cui partecipi la persona sottoposta alle inda- 
gini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere 
personalmente le indagini o singoli atti, può autoriz- 
zare la polizia giudiziaria al compimento degli atti 
richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta 
l’autorizzazione al compimento di perquisizioni e 
sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può 
procedervi di propria iniziativa. 


Art. 14. 


Iscrizione della notizia di reato 


1. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione della 
notizia di reato a seguito della trasmissione della rela- 
zione di cui all’articolo 11, ovvero anche prima di aver 
ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine 
svolto personalmente. 


Art. 15. 


Chiusura delle indagini preliminari 


1. Ricevuta la relazione di cui all’articolo 11, il pub- 
blico ministero, se non richiede l’archiviazione, esertita 
l’azione penale, formulando l'imputazione e4autoriz- 
zando la citazione dell’imputato. 


2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, ilrpubblico 
ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale 
della polizia giudiziaria, impartendo direttive o dele- 
gando il compimento di specifici atti; 


Art. 16. 


Durata delle indaginùpreliminari 


1. Il termine per la chiwisura delle indagini prelimi- 
nari è di quattro mesi dall’iscrizione della notizia di 
reato. 


2. Nei casi di partitolare complessità, il pubblico 
ministero dispone;scon provvedimento motivato, la 
prosecuzione delléxindagini preliminari per un periodo 
di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è 
immediatamente’tComunicato al giudice di pace di cui 
all’articolo 5, \eomma 2, che se non ritiene sussistenti, 
in tutto 0 ‘in. parte, le ragioni rappresentate dal pub- 
blico mifiistero, entro cinque giorni dalla comunica- 
zione, dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce 
il termine/indicato. 


3. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei 
termini indicati nei commi 1 e 2 non possono essere 
utilizzati. 
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Art. 17. 


Archiviazione 


1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace 
richiesta di archiviazione quando la=notizia di reato è 
infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 
del codice di procedura penale e 125-del decreto legisla- 
tivo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dall’articolo 34, 
commi 1 e 2 del presente decretovCon la richiesta è tra- 
smesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la 
documentazione relativa alleindagini espletate e i ver- 
bali compiuti davanti al giudice. 


2. Copia della richièsta è notificata alla persona 
offesa che nella notizia di reato o successivamente alla 
sua presentazioné }abbia dichiarato di volere essere 
informata circa V’eventuale archiviazione. Nella richie- 
sta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la 
persona offesa.può prendere visione degli atti e presen- 
tare richiesta ‘motivata di prosecuzione delle indagini 
preliminati.\Con l’opposizione alla richiesta di archi- 
viazione la, persona offesa indica, a pena di inammissi- 
bilità (gli) elementi di prova che giustificano il rigetto 
della'‘richiesta o le ulteriori indagini necessarie. 


3: Il pubblico ministero provvede sempre a norma 
del:comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione 
è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi del- 
Yarticolo 26, comma 2. 


4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con 
decreto l’archiviazione, altrimenti restituisce, con ordi- 
nanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulte- 
riori indagini necessarie e fissando il termine indispen- 
sabile per il loro compimento ovvero disponendo che 
entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l’impu- 
tazione. 


5. Quando è ignoto l’autore del reato si osservano le 
disposizioni di cui all’articolo 415 del codice di proce- 
dura penale. 


Art. 18. 


Assunzione di prove non rinviabili 


1. Fino all’udienza di comparizione, il giudice di 
pace dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle 
prove non rinviabili, osservando le forme previste per 
il dibattimento. Si applicano le disposizioni previste 
dall’articolo 467, commi 2 e 3, del codice di procedura 
penale. 


Art. 19. 


Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini 


1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell’atto 
di citazione a norma dell’articolo 29, comma 1, compe- 
tente a disporre il sequestro preventivo e conservativo 
è il giudice di pace indicato nell’articolo 5, comma 2. 
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2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla 
richiesta di archiviazione, sull’opposizione di cui all’ar- 
ticolo 263, comma 5, del codice di procedura penale, 
sulla richiesta di sequestro di cui all’articolo 368 del 
medesimo codice, nonché sulla richiesta di riapertura 
delle indagini. Lo stesso giudice è altresì competente a 
decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le 
operazioni di intercettazione di conversazioni o comu- 
nicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o 
telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, 
nonché per i successivi provvedimenti riguardanti l’ese- 
cuzione delle operazioni e la conservazione della docu- 
mentazione. 


Capo III 
CITAZIONE A GIUDIZIO 
Art. 20. 
Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria 


1. La polizia giudiziaria, sulla base dell’imputazione 
formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato 
dinanzi al giudice di pace. 


2. La citazione contiene: 


a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni 
personali che valgono ad identificarlo; 


b) lindicazione della persona offesa, qualora 
risulti identificata; 


c) l'imputazione formulata dal pubblico, ministero 
e l'indicazione delle fonti di prova di cui $1}chiede l’am- 
missione. Se viene chiesto l’esame di testimòni o consu- 
lenti tecnici, nell’atto devono essere indicate, a pena di 
inammissibilità, le circostanze su\cui deve vertere 
l’esame; 


d) V’indicazione del giudicé competente per il giu- 
dizio, nonché del luogo, del giornò e dell’ora della com- 
parizione, con l’avvertimentovall’imputato che non 
comparendo sarà giudicato.in’contumacia; 


e) l’avviso che l'imputato ha facoltà di nominare 
un difensore di fiduciàve che, in mancanza, sarà assi- 
stito da difensore di ùfficio; 


FS) Vavviso chevil fascicolo relativo alle indagini 
preliminari è depositato presso la segreteria del pub- 
blico ministero è che le parti e loro difensori hanno 
facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. 


3. La.citazione è notificata, a cura della polizia giu- 
diziaria, all’imputato, al suo difensore e alla parte 
offesa almeno trenta giorni prima dell’udienza. 


4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nul- 
lità, da un ufficiale di polizia giudiziaria. 
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5. La citazione a giudizio è depositata nella segrete- 
ria del pubblico ministero unitamente al fascicolo con- 
tenente la documentazione relativa alle indagini esple- 
tate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qua- 
lora non debbano essere custoditi altroy® 


6. La citazione è nulla se l'imputato non è identifi- 
cato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente 
l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, 
lettere c), d) ed e). 


ArtX21. 


Ricorso immediato al giudice 


1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la cita- 
zione a giudizio<dinanzi al giudice di pace della per- 
sona alla quale“il reato è attribuito su ricorso della per- 
sona offesa. 


2. Il ricorso *deve contenere: 
a) l'indicazione del giudice; 


b) Xe generalità del ricorrente e, se si tratta di per- 
sona giuridica o di associazione non riconosciuta, la 
denominazione dell’ente, con l’indicazione del legale 
fappresentante; 


c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la 
relativa nomina; 


d) Vindicazione delle altre persone offese dal 
medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l’iden- 
tità; 


e) le generalità della persona citata a giudizio; 


f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del 
fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con 
l’indicazione degli articoli di legge che si assumono vio- 
lati; 


g) i documenti di cui si chiede l’acquisizione; 


h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno 
della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve ver- 
tere l’esame dei testimoni e dei consulenti tecnici; 


i) la richiesta di fissazione dell’udienza per proce- 
dere nei confronti delle persone citate a giudizio. 


3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona 
offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. 
La sottoscrizione della persona offesa è autenticata 
dal difensore. 


4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo 
comma, e 121 del codice penale, il ricorso è sottoscritto, 
a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal cura- 
tore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le dispo- 
sizioni di cui all’articolo 338 del codice di procedura 
penale. 


5. La presentazione del ricorso produce gli stessi 
effetti della presentazione della querela. 


RE: DIA 
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Art. 22. 


Presentazione del ricorso 


1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico 
ministero mediante deposito di copia presso la sua 
segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la 
prova dell’avvenuta comunicazione, nella cancelleria 
del giudice di pace competente per territorio nel ter- 
mine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce 
reato. 


2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già 
presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, 
allegandone copia e depositando altra copia presso la 
segreteria del pubblico ministero. 


3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace 
dispone l’acquisizione della querela in originale. 


4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inap- 
plicabili le diverse disposizioni che regolano la proce- 
dura ordinaria. 


Art. 23. 


Costituzione di parte civile 


1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a 
pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. 
La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento 
del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli 
effetti alla costituzione di parte civile. 


Art. 24. 


Inammissibilità del ricorso 


1. Il ricorso è inammissibile: 


a) se è presentato oltre il termineGindicato dal- 
l’articolo 22, comma 1; 


b) se risulta presentato fuori dei casi previsti; 


c) se non contiene i requisiti indicati nell’arti- 
colo 21, comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a 
norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo; 


d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l’in- 
dicazione delle fonti di prova; 


e) se manca la prova dell’avvenuta comunicazione 
al pubblico ministero. 


Art. 25. 


Richieste del pubblico ministero 


1. Entro diecixgiorni dalla comunicazione del ricorso 
il pubblico ministero presenta le sue richieste nella can- 
celleria del giudice di pace. 


2. Se. Kitiéene il ricorso inammissibile o manifesta- 
mente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giu- 
dice di pace incompetente per territorio, il pubblico 
ministero esprime parere contrario alla citazione altri- 
menti formula l’imputazione confermando o modifi- 
cando l’addebito contenuto nel ricorso. 
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Art. 26. 


Provvedimenti del giudice di pacè 


1. Decorso il termine indicato nell’artieolo 25, il giu- 
dice di pace, anche se il pubblico ministero non ha pre- 
sentato richieste, provvede a normaxdei commi 2, 3 e 4. 


2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifesta- 
mente infondato, il giudice dixpace ne dispone la tra- 
smissione al pubblico ministero per l’ulteriore corso 
del procedimento. 


3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che 
appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice 
di pace ne dispone, còn ordinanza, la trasmissione al 
pubblico ministero: 


4. Se riconosceWa propria incompetenza per territo- 
rio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e resti- 
tuisce gli attival ricorrente che, nel termine di venti 
giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giu- 
dice competente. L'inosservanza del termine è causa di 
inammissibilità del ricorso. 


Art. 27. 


Decreto di convocazione delle parti 


1. Se non deve provvedere ai sensi dell’articolo 26, il 
giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del 
ricorso, convoca le parti in udienza con decreto. 


2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza 
non devono intercorrere più di novanta giorni. 


3. Il decreto contiene: 


a) l’indicazione del giudice che procede, nonché 
del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione; 


b) le generalità della persona nei cui confronti è 
stato presentato il ricorso, con l’invito a comparire e 
l’avvertimento che non comparendo sarà giudicato in 
contumacia; 


c) l'avviso che ha facoltà di nominare un difen- 
sore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal 
difensore di ufficio nominato nel decreto; 


d) la trascrizione dell’imputazione; 


e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausi- 
liario che l’assiste. 


4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a 
cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona 
citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni 
prima dell’udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente 
notifica il decreto alle altre persone offese di cui cono- 
sca l’identità. 


5. La convocazione è nulla se l’imputato non è iden- 
tificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente 
l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, 


lettere a), b), c) e d). 
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Art. 28. 


Pluralità di persone offese 


1. Il ricorso presentato da una fra più persone offese 
non impedisce alle altre di intervenire nel processo, 
con l’assistenza di un difensore e con gli stessi diritti 
che spettano al ricorrente principale. 


2. Le persone offese intervenute possono costituirsi 
parte civile prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento. 


3. La mancata comparizione delle persone offese, 
alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai 
sensi dell’articolo 27, comma 4, equivale a rinuncia al 
diritto di querela ovvero alla remissione della querela, 
qualora sia stata già presentata. 


Capo IV 
GIUDIZIO 
Art. 29. 


Udienza di comparizione 


1. Almeno sette giorni prima della data fissata per 
l’udienza di comparizione, il pubblico ministero o la 
persona offesa nel caso previsto dall’articolo 21, depo* 
sitano nella cancelleria del giudice di pace l’atto di cita- 
zione a giudizio con le relative notifiche. 


2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 è21, le 
parti che intendono chiedere l’esame dei‘ testimoni, 
periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate 
nell’articolo 210 del codice di procédura penale, 
devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni 
prima della data fissata per l’udienza*di comparizione, 
depositare in cancelleria le liste con Rindicazione delle 
circostanze su cui deve vertere l’esame. 


3. Nei casi in cui occorre rinmovare la convocazione 
o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, 
vi provvede il giudice di pacex/anche d’ufficio. 


4. Il giudice, quando ikreato è perseguibile a querela, 
promuove la conciliazione%ra le parti. In tal caso, qua- 
lora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice 
può rinviare l’udieniza-per un periodo non superiore a 
due mesi e, ove oCccofra, può avvalersi anche dell’atti- 
vità di mediazione di centri e strutture pubbliche o pri- 
vate presenti sulsterritorio. In ogni caso, le dichiara- 
zioni rese dalle parti nel corso dell’attività di concilia- 
zione non Possono essere in alcun modo utilizzate ai 
fini della/deliberazione. 


5. Incaso di conciliazione è redatto processo verbale 
attestante la remissione di querela o la rinuncia al 
ricorso di cui all’articolo 21 e la relativa accettazione. 
La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della 
remissione della querela. 
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6. Prima della dichiarazione di apertura,del )\dibatti- 
mento l’imputato può presentare domanda ‘di obla- 
zione. 


7. Dopo la dichiarazione di apertura’ del dibatti- 
mento, se può procedersi immediataménte al giudizio, 
il giudice ammette le prove richieste»escludendo quelle 
vietate dalla legge, superflue o &irrilevanti e invita le 
parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il 
dibattimento, provvedendo a@otma dell’articolo 431 
del codice di procedura penale) Le parti possono con- 
cordare l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di 
atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della 
documentazione relativa all’attività di investigazione 
difensiva, nonché della”'documentazione allegata al 
ricorso di cui all’articolo 21. 


8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il 
giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei pro- 
pri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testi- 
monianze vietate dalla legge e quelle manifestamente 
sovrabbondanti. La parte che omette la citazione 
decade dalla prova. 


Art. 30. 


Udienza di comparizione a seguito di ricorso 
al giudice da parte della persona offesa 


1. La mancata comparizione all’udienza del ricor- 
rente o del suo procuratore speciale non dovuta ad 
impossibilità a comparire per caso fortuito o forza 
maggiore determina l’improcedibilità del ricorso, salvo 
che l'imputato o la persona offesa intervenuta e 
che abbia presentato querela chieda che si proceda al 
giudizio. 

2. Con l’ordinanza con cui dichiara l’improcedibilità 
del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace con- 
danna il ricorrente alla rifusione delle spese proces- 
suali, nonché al risarcimento dei danni in favore della 
persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda. 


3. Se il reato contestato nell’imputazione non rientra 
tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su 
istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette 
gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato 
chieda che si proceda ugualmente al giudizio. 


Art. 31. 


Fissazione di nuova udienza 
a seguito di impossibilità a comparire 


1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi 
dell’articolo 30, comma 1, il ricorrente può presentare 
istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la 
mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito 0 
a forza maggiore. 


2. L'istanza è presentata al giudice di pace entro 
dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso 
fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena 


di decadenza. 
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3. Se accoglie l’istanza, il giudice di pace convoca le 
parti per una nuova udienza ai sensi dell’articolo 27, 
invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a 
norma del comma 4 dello stesso articolo. 


4. Contro il decreto motivato che respinge la richie- 
sta di fissazione di nuova udienza può essere proposto 
ricorso al tribunale in composizione monocratica, che 
decide con ordinanza inoppugnabile. 


Art. 32. 


Dibattimento 


1. Sull’accordo delle parti, lesame dei testimoni, dei 
periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può 
essere condotto dal giudice sulla base delle domande e 
delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e 
dai difensori. 


2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se 
risulta assolutamente necessario, può disporre anche 
d’ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi 
quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell’articolo 
29, comma 7. 


3. Il verbale d’udienza, di regola, è redatto solo in 
forma riassuntiva. 


4. La motivazione della sentenza è redatta dal giu- 
dice in forma abbreviata e depositata nel termine di 
quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice 
può dettare la motivazione direttamente a verbale. 


5. In caso di impedimento del giudice la sentenza è 
sottoscritta dal presidente del tribunale, previa men- 
zione della causa di sostituzione. 


Art. 33. 


Sentenza di condanna alla pena 
della permanenza domiciliare 


1. Subito dopo la pronuncia della sentenza di con- 
danna alla pena della permanenza domiciliare, l’impu- 
tato o il difensore munito di procura speciale possono 
chiedere l’esecuzione cofitinuativa della pena. 


2. Il giudice, se ritiéne di poter applicare in luogo 
della permanenza ‘domiciliare la pena del lavoro di 
pubblica utilità, ifdica nella sentenza il tipo e la durata 
del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto 
dall’imputato o/dal difensore munito di procura spe- 
ciale. 


3. Nel caso’in cui l’imputato o il difensore formulino 
le richieste-di cui ai commi 1 e 2, il giudice può fissare 
una nuova udienza a distanza di non più di dieci 
giorni, sempre che sussistano giustificati motivi. 


4. Acquisite le richieste, il giudice integra il disposi- 
tivo della sentenza e ne dà lettura. 
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Capo V 
DEFINIZIONI ALTERNATIVE DEL PROCEDIMENTO 
Art. 34. 


Esclusione della procedibilità 
nei casi di particolare tenuitàdel fatto 


1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto 
all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo 
che ne è derivato, nonché la/sua)occasionalità e il grado 
della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’a- 
zione penale, tenuto conto \altresì del pregiudizio che 
l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esi- 
genze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della 
persona sottoposta@d indagini o dell’imputato. 


2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice 
dichiara con decreto d’archiviazione non doversi proce- 
dere per la particolare tenuità del fatto, solo se non 
risulta un interesse della persona offesa alla prosecu- 
zione del procèdimento. 


3. Se èstata esercitata l’azione penale, la particolare 
tenuità )del fatto può essere dichiarata con sentenza 
solo/ise Wimputato e la persona offesa non si oppon- 
gono. 


Art. 35. 


Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie 


1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale per- 
sona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, 
enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’impu- 
tato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di 
comparizione, alla riparazione del danno cagionato 
dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e 
di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose 
del reato. 


2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estin- 
zione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le atti- 
vità risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esi- 
genze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. 


3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del 
processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se 
l’imputato chiede nell’udienza di comparizione di poter 
provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimo- 
stri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, 
il giudice può imporre specifiche prescrizioni. 


4. Con l’ordinanza di sospensione, il giudice incarica 
un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di ser- 
vizio sociale dell’ente locale di verificare l’effettivo svol- 
gimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando 
nuova udienza ad una data successiva al termine del 
periodo di sospensione. 


5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o ripara- 
torie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le 
parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza 
estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. 


6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il 
giudice dispone la prosecuzione del procedimento. 


6-10-2000 


Capo VI 


DISPOSIZIONI SULLE IMPUGNAZIONI 
Art. 36. 


Impugnazione del pubblico ministero 


1. Il pubblico ministero può proporre appello contro 
le sentenze di condanna del giudice di pace che appli- 
cano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le 
sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena 
alternativa. 


2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per 
cassazione contro le sentenze del giudice di pace. 


Art. 37. 


Impugnazione dell'imputato 


1. L’imputato può proporre appello contro le sen- 
tenze di condanna del giudice di pace che applicano 
una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre 
appello anche contro le sentenze che applicano la pena 
pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, 
anche generica, al risarcimento del danno. 


2. L’imputato può proporre ricorso per cassazione 
contro le sentenze di condanna del giudice di pace che 
applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze 
di proscioglimento. 


Art. 38. 


Impugnazione del ricorrente che ha chiesto 
la citazione a giudizio dell’imputato 


1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio 
dell'imputato a norma dell’articolo 21 può proporre 
impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sen- 
tenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi 
casi in cui è ammessa l’impugnazione da parte del pub- 
blico ministero. 


2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inam- 
missibile l’impugnazionen.:il ricorrente è condannato 
alla rifusione delle spése»processuali sostenute dall’im- 
putato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il 
ricorrente può esserè condannato al risarcimento dei 
danni causati all’imputato e al responsabile civile. 


Art. 39. 


Giudizio di appello 


1. Competente per il giudizio di appello è il tribunale 
del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha 
pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giu- 
dica in composizione monocratica. 
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2. Oltre che nei casi previsti dall’articolo” 604 del 
codice di procedura penale, il giudice d’appello dispone 
l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo 
la trasmissione degli atti al giudiceAdi )pace, anche 
quando l’imputato, contumace in primo’ grado, prova 
di non essere potuto comparire pertcaso fortuito o per 
forza maggiore o per non avere @vùto conoscenza del 
provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in 
tal caso il fatto non sia dov&itò )a sua colpa, ovvero, 
quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado 
è stato notificato mediante..consegna al difensore nei 
casi previsti dagli articoli, 159, 161, comma 4, e 169 del 
codice di procedura penale, non si sia sottratto volonta- 
riamente alla conoscenza degli atti del procedimento. 


Capo VII 
DISPOSIZIONI SULL’ESECUZIONE 
Art. 40. 


Giudice dell'esecuzione 


1/Salvo diversa disposizione di legge, competente a 
conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giu- 
dice\di pace che l’ha emesso. 


2. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi 
da diversi giudici di pace, è competente il giudice che 
ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per 
ultimo. 


3. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di 
pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni 
caso quest’ultimo. 


4. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di 
pace e da un giudice speciale, è competente per l’esecu- 
zione il tribunale in composizione collegiale nel cui cir- 
condario ha sede il giudice di pace. 


5. Il giudice indicato nei commi da 1 a 4 è compe- 
tente anche se il provvedimento da eseguire è stato 
comunque riformato. 


Art. 4l. 


Procedimento di esecuzione 


1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel procedi- 
mento di esecuzione davanti al giudice di pace si osser- 
vano le disposizioni di cui all’articolo 666 del codice di 
procedura penale. 


2. Contro il decreto del giudice di pace che dichiara 
inammissibile la richiesta formulata nel procedimento 
di esecuzione e contro l’ordinanza che decide sulla 
richiesta, l’interessato può proporre, entro quindici 
giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso per 
motivi di legittimità al tribunale in composizione 
monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di 
pace. 


6-10-2000 


3. Il tribunale decide con ordinanza non impugna- 
bile. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 127 
del codice di procedura penale. 


Art. 42. 


Esecuzione delle pene pecuniarie 


1. Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a 
norma dell’articolo 660 del codice di procedura penale, 
ma l’accertamento della effettiva insolvibilità del con- 
dannato è svolto dal giudice di pace competente per l’e- 
secuzione che adotta altresì i provvedimenti in ordine 
alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena 
pecuniaria. 


Art. 43. 


Esecuzione della pena della permanenza 
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità 


1. La sentenza penale irrevocabile è trasmessa per 
estratto a cura della cancelleria al pubblico ministero 
del circondario ove ha sede l’ufficio del giudice indivi- 
duato in base all’articolo 40. 


2. Il pubblico ministero, emesso l’ordine di esecu- 
zione, lo trasmette immediatamente, unitamente all’e; 
stratto della sentenza di condanna contenente le moda- 
lità di esecuzione della pena, all’ufficio di pubblica 
sicurezza del comune in cui il condannato risiede, in 
mancanza di questo, al comando dell’Arma dei*carabi- 
nieri territorialmente competente. 


3. Appena ricevuto il provvedimento dive al comma 
che precede, l’organo di polizia ne consègna copia al 
condannato ingiungendogli di attenersialle prescrizioni 
in esso contenute. Qualora il condannato sia detenuto 
o internato, copia dell’ordine di esecuzione è notificato 
altresì al direttore dell’istituto o=della sezione il quale 
informa anticipatamente l’orsano di polizia della 
dimissione del condannato. In tal caso, la pena comin- 
cia a decorrere dal primo giorno di permanenza domi- 
ciliare o di lavoro sostitutivo successivo a quello della 
dimissione. 


Art. 44. 


Modifica delle modalità di esecuzione della 
permanenza,domiciliare e del lavoro di pubblica utilità 


1. Le modalità di esecuzione della permanenza domi- 
ciliare e ‘del divieto di cui all’articolo 53, comma 3, 
eventualmente imposto, nonché del lavoro di pubblica 
utilità, stabilite nella sentenza emessa dal giudice pos- 
sono essere modificate per motivi di assoluta necessità 
dal giudice osservando le disposizioni dell’articolo 666 
del codice di procedura penale. 
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2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione 
delle pene; in caso di assoluta urgenza, le>modifiche 
possono essere adottate con provvediménto provviso- 
rio revocabile nelle fasi successive del procedimento. 


Art. 45. 


Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato 


1. Nei certificati del casellàrio giudiziale rilasciati a 
norma dell’articolo 689 del\codice di procedura penale 
non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze 
emesse dal giudice di,pace. 


Art. 46. 


Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni 
relative a sentenze del giudice di pace in materia penale 


1. Fermo quanto previsto dall’articolo 687 del codice 
di procedura penale, sono altresì eliminate le iscrizioni 
relative: 


a) alle sentenze del giudice di pace di prosciogli- 
mento per difetto di imputabilità, trascorsi tre anni 
dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; 


b) alle sentenze del giudice di pace di condanna, 
trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è 
stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o 
dieci anni se è stata inflitta una pena diversa sempre 
che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulte- 
riore reato. 


Capo VII 


NORME DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE 


Art. 47. 


Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale 


1. Nell’articolo 6 del codice di procedura penale, 
dopo le parole: «alla competenza della corte di assise» 
sono aggiunte le seguenti: «o del giudice di pace.». 


Art. 48. 


Competenza del giudice di pace 
dichiarata da altro giudice 


1. In ogni stato e grado del processo, se il giudice 
ritiene che il reato appartiene alla competenza del giu- 
dice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la tra- 
smissione degli atti al pubblico ministero. Le prove 
acquisite dal giudice incompetente sono utilizzabili nel 
processo davanti al giudice di pace. 
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Art. 49. 


Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria 


1. Ai fini dell’emissione della citazione a giudizio di 
cui all’articolo 20, il pubblico ministero richiede al giu- 
dice di pace di indicare il giorno e l’ora della compari- 
zione. 


2. La richiesta del pubblico ministero e l’indicazione 
del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi 
telematici. 


Art. 50. 


Delegati del procuratore della Repubblica 
nel procedimento penale davanti al giudice di pace 


1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, 
le funzioni del pubblico ministero possono essere 
svolte, per delega del procuratore della Repubblica 
presso il tribunale ordinario: 


a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudi- 
ziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da 
ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che 
hanno preso parte alle indagini preliminari, o da lau; 
reati in giurisprudenza che frequentano il secondo 
anno della scuola biennale di specializzazione per le 
professioni legali di cui all’articolo 16 del decréto egi- 
slativo 17 novembre 1997, n. 398; 


b) per gli atti del pubblico ministero-previsti dagli 
articoli 15 e 25, da vice procuratori enòrari addetti 
all’ufficio; 


c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui 
all’articolo 127 del codice di procedùra penale, nei pro- 
cedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui 
all’articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei 
procedimenti di opposizionèval decreto del pubblico 
ministero di liquidazione del compenso ai periti, consu- 
lenti tecnici e traduttoriai sensi dell’articolo 11 della 
legge 8 luglio 1980, n.319) da vice procuratori onorari 
addetti all’ufficio. 


2. Nei casi indilati nel comma 1, la delega è conferita 
in relazione ad una determinata udienza o a un singolo 
procedimento. 


3. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice 
di procedura penale prevede la sostituzione del pub- 
blico ministero. 


4. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 162, 
commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1989, 
n. 271. 
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Art. S1. 


Disposizioni regolamentari e sulla tenutaxdei registri 


1. Con regolamento emanato ai sensi/dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 19887 400, entro cen- 
tocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le 
disposizioni regolamentari relative ai procedimenti 
penali davanti al giudice di pace} che concernono: 


a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli 
degli uffici giudiziari; 


b) il rilascio da“parte degli uffici dei giudici di 
pace dei certificati del casellario giudiziale di cui all’ar- 
ticolo 689 del codice di procedura penale; 


c) le altre attività necessarie per l’attuazione del 
presente decreto legislativo. 


2. Il parère del Consiglio di Stato sul regolamento 
previsto@nel comma 1 è reso entro trenta giorni dalla 
richiesta. 


3% La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata 
dei registri e delle altre forme di registrazione in mate- 
fiaspenale è adottata con decreto del Ministro della 
giustizia. 


TiToLO II 


SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE 


Art. 52. 


Sanzioni 


1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di 
pace per i quali è prevista la sola pena della multa o 
dell’ammenda continuano ad applicarsi le pene pecu- 
niarie vigenti. 


2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace 
le pene sono così modificate: 


a) quando il reato è punito con la pena della 
reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa 
o dell'’ammenda, si applica la pena pecuniaria della 
specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque 
milioni; se la pena detentiva è superiore nel massimo a 
sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la 
pena della permanenza domiciliare da sei giorni a 
trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica uti- 
lità per un periodo da dieci giorni a tre mesi; 


b) quando il reato è punito con la sola pena della 
reclusione o dell’arresto, si applica la pena pecuniaria 
della specie corrispondente da lire un milione a cinque 
milioni o la pena della permanenza domiciliare da 
quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena 
del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi; 
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c) quando il reato è punito con la pena della 
reclusione o dell’arresto congiunta con quella della 
multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria 
della specie corrispondente da lire un milione e cinque- 
centomila a cinque milioni o la pena della permanenza 
domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni 
ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese 
a sei mesi. 


3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il 
giudice applica la pena della permanenza domiciliare 
o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussi- 
stano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equi- 
valenti. 


4. La disposizione del comma 3 non si applica 
quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria 
nonché nell’ipotesi indicata nel primo periodo della let- 
tera a) del comma 2. 


Art. 53. 


Obbligo di permanenza domiciliare 


1. La pena della permanenza domiciliare comporta 
l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in 
altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di 
cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e 
domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze fami- 
liari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, 
può disporre che la pena venga eseguita in giorni 
diversi della settimana ovvero, a richiesta del condari- 
nato, continuativamente. 


2. La durata della permanenza domiciliare Mon può 
essere inferiore a sei giorni né superiore a quarafitacin- 
que; il condannato non è considerato in stato di deten- 
zione. 


3. Il giudice può altresì imporre al condannato, valu- 
tati i criteri di cui all’articolo 133, comma secondo, del 
codice penale, il divieto di accedereva specifici luoghi 
nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza 
domiciliare, tenuto conto delle-esigenze familiari, di 
lavoro, di studio o di salute delteondannato. 


4. Il divieto non può averè&durata superiore al dop- 
pio della durata massima/@ella pena della permanenza 
domiciliare e cessa in oghi caso quando è stata intera- 
mente scontata la pena dèlla permanenza domiciliare. 


Art. 54. 


Lavoro di pubblica utilità 


1. Il giudic&d? pace può applicare la pena del lavoro 
di pubblicaèutilità solo su richiesta dell'imputato. 


2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere infe- 
riore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste 
nella prestazione di attività non retribuita in favore 
della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, 
le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di 
assistenza sociale e di volontariato. 
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3. L’attività viene svolta nell’ambito dell&provincia 
in cui risiede il condannato e comporta la-prestazione 
di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere 
con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze 
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condan- 
nato. Tuttavia, se il condannato lo*rithiede, il giudice 
può ammetterlo a svolgere il lavoro\di pubblica utilità 
per un tempo superiore alle sei orè-settimanali. 


4. La durata giornaliera dellà prestazione non può 
comunque oltrepassare le ottoyore. 


5. Ai fini del computoy della pena, un giorno di 
lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, 
anche non continuativay di due ore di lavoro. 


6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le 
modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità 
sono determinate dal Ministro della giustizia con 
decreto d’intesà con la Conferenza unificata di cui 
all’articolo»8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281. 


Art. 55. 


Conversione delle pene pecuniarie 


1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la 
pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del con- 
dannato si converte, a richiesta del condannato, in 
lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non infe- 
riore ad un mese e non superiore a sei mesi con le 
modalità indicate nell’articolo 54. 


2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sosti- 
tutivo equivale a lire venticinquemila di pena pecunia- 
ria. 


3. Il condannato può sempre far cessare la pena del 
lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta 
la somma corrispondente alla durata del lavoro pre- 
stato. 


4. Quando è violato l’obbligo del lavoro sostitutivo 
conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la 
parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell’ob- 
bligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di 
ragguaglio indicati nel comma 6. 


5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro 
sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvi- 
bilità si convertono nell’obbligo di permanenza domici- 
liare con le forme e nei modi previsti dall’articolo 53, 
comma I, in questo caso non è applicabile al condan- 
nato il divieto di cui all’articolo 53, comma 3. 


6. Ai fini della conversione un giorno di permanenza 
domiciliare equivale a lire cinquantamila di pena pecu- 
niaria e la durata della permanenza non può essere 
superiore a quarantacinque giorni. 


<r16=: 
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Art. 56. 
Violazione degli obblighi 


1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana 
dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si 
reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica 
utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione 
fino ad un anno. 


2. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola 
reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i 
divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare 
o del lavoro di pubblica utilità. 


3. In caso di condanna non sono applicabili le san- 
zioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 


Art. 57. 


Competenza 


1. La competenza per il delitto di cui all’articolo 56 è 
attribuita al tribunale in composizione monocratica. 


Art. 58. 


Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio 


1. Per ogni effetto giuridico la pena dell’obbligo di 
permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità 
si considerano come pena detentiva della specie, corri- 
spondente a quella della pena originaria. 


2. Quando per qualsiasi effetto giuridico si.deve ese- 
guire un ragguaglio tra la pena detentiva €. le’pene di 
cui agli articoli 53 e 54, un giorno di péna detentiva 
equivale a due giorni di permanenza domiciliare o tre 
giorni di lavoro di pubblica utilità. 


3. Un giorno di pena detentiva equivale a lire settan- 
tacinquemila di pena pecuniaria inregata in luogo della 
pena detentiva a norma dell’articolo 52. 


4. In deroga a quanto stabilito hell’articolo 78, primo 
comma, numero 3), del codicè penale, la pena della 
multa o dell’ammenda noftnpuò comunque eccedere la 
somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire 
sessanta milioni se ilgiudice si vale della facoltà di 
aumento indicata nel\secondo comma dell’articolo 
133-bis dello stesso“eotdice. 


Art. 59. 


Controllossull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo 
di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità 


1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecu- 
zione della pena o, in mancanza dell’ufficio di pubblica 
sicurezza, il comando dell’Arma dei carabinieri territo- 
rialmente competente effettua il controllo sull’osser- 
vanza degli obblighi connessi alla pena dell’obbligo di 
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permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità 
con le modalità stabilite dall’articolo 65, commi primo 
e secondo, della legge 24 novembre 1981,” n. 689, in 
quanto applicabile. 


Art. 60. 


Esclusione della sospensione condizionale della pena 


1. Le disposizioni di cuieagli articoli 163 e seguenti 
del codice penale, relative ‘alla sospensione condizio- 
nale della pena, non si(applicano alle pene irrogate dal 
giudice di pace. 


Art. 61. 


Interruzione della prescrizione 


1. Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla 
cognizione del giudice di pace è interrotto, oltre che 
dagli\ atti indicati nell’articolo 160 del codice penale, 
dalla ‘citazione a giudizio disposta dalla polizia giudi- 
ziaria, dal decreto di convocazione delle parti emesso 
dalgiudice di pace. 


Art. 62. 


Inapplicabilità delle altre misure 
sostitutive della detenzione 


1. Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e 
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si 
applicano ai reati di competenza del giudice di pace. 


TiToLO III 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
Art. 63. 


Norme applicabili da parte di giudici diversi 


1. Nei casi in cui i reati indicati nell’articolo 4, 
commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso 
dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del 
titolo II del presente decreto legislativo, nonché, in 
quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 
33, 34, 35, 43 e 44. 


2. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a 
norma dell’articolo 689 del codice di procedura penale 
non sono riportate le iscrizioni relative ai reati di cui 
alcomma 1; si osservano, altresì, le disposizioni dell’ar- 
ticolo 46. 
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Art. 64. 


Norma transitoria 


1. Le norme del presente decreto legislativo si appli- 
cano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell’arti- 
colo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in 
vigore. 


2. Ferma l’applicabilità dell’articolo 2, comma terzo, 
del codice penale, nei procedimenti relativi a reati com- 
messi prima della data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo si osservano le disposizioni dell’arti- 
colo 63, commi 1 e 2; quando si tratta di reati com- 
messi dopo la pubblicazione del presente decreto si 
osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data 
di entrata in vigore non è ancora avvenuta l’iscrizione 
della notizia di reato. 


Art. 65. 


Entrata in vigore 


1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 
centottantesimo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- 
tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiuné 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addi 28 agosto 2000 
CIAMPI 


AMATO, ( Presidente del 


Consiglio dei Ministri 


Fassino; Ministro della giu- 
stizia 


Visto, il Guardasigilli: FAssino 


NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’ammini- 
strazione coM'petente per materia, ai sensi dell’articolo 10, commi 2 
e 3 del test@unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con 
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui tra- 
scritti. 
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Nota al titolo: 


— Per il testo dell’articolo 14 della legge 24 noyembre 1999, 
n. 468, si veda nelle note alle premesse. 


Note alle premesse: 
— Si riporta il testo degli articoli 762€%$7 della Costituzione: 


«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere 
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri 
direttivi e soltanto per tempo limitato e»pér oggetti definiti». 


«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e 
rappresenta l’unità nazionale. 


Può inviare messaggi alle Camere. 


Indice le elezioni dellesmuove Camere e ne fissa la prima riu- 
nione. 


Autorizza la presèntazione alle Camere dei disegni di legge di 
iniziativa del Govetno. 


Promulga le-leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i 
regolamenti. 


Indice/il “referendum” popolare nei casi previsti dalla Costitu- 
zione. 


Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 


Aceredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati 
internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle 
Camere. 


Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio 
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di 
guerra deliberato dalle Camere. 


Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
Può concedere grazia e commutare le pene. 
Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 


— Si trascrive il testo dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi- 
denza del Consiglio dei Ministri): 


«Art. 14. (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati 
dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati 
dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ‘decreto 
legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delega- 
zione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri 
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 


2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il ter- 
mine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo 
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, 
per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 


3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti 
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla 
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In 
relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il 
Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nel- 
l’organizzazione dell’esercizio della delega. 


4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della 
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere 
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso 
dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per 
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali 
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di 
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il 
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modifica- 
zioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere 


espresso entro trenta giorni». 
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— Si trascrive il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e 21, della legge 
24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, 
n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in 
materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell’arti- 
colo 593 del codice di procedura penale): 


«Art. 14 (Delega al Governo in materia penale). — 1. Il Governo 
della Repubblica è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concer- 
nente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché il 
relativo procedimento e l’apparato sanzionatorio dei reati ad esso 
devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 
15, 16 e 17». 


«Art. 15 (Competenza in materia penale del giudice di pace). — 
1. AI giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti 
dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo 
comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 
590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perse- 
guibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla 
colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del 
lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando 
in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti 
giorni; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 
(ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo 
comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell’offeso); 627 (sot- 
trazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l’ipotesi di 
cui all’art. 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello 
stato dei luoghi), salvo ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639-bis; 633, 
primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l’ipotesi 
di cui all’art. 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636 
(introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abu- 
sivo), salvo ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639-bis; 637 (ingresso abu- 
sivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggia- 
mento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento, di cose 
altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro/o. diYcose 
avute per errore o nel caso fortuito). 


2. AI giudice di pace è devoluta la competenza per le tontravven- 
zioni previste dai seguenti articoli del codice penale 689 (sommini- 
strazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente); 690 
(determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministra- 
zione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubria- 
chezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 
731 (inosservanza dell’obbligo dell’istruziong@elementare dei minori). 


3. AI giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati 
previsti da leggi speciali, da individuare’ nel rispetto di tutti i seguenti 
criteri: 


a) reati puniti convuna pena detentiva non superiore nel 
massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o 
congiunta alla predetta penay ad eccezione di quelli che nelle ipotesi 
aggravate sono puniti, con una pena detentiva superiore a quella 
suindicata; 


b) reati petai quali non sussistono particolari difficoltà inter- 
pretative o nonyricorre, di regola, la necessità di procedere ad inda- 
gini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è pos- 
sibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attra- 
verso le restituzioni o il risarcimento del danno; 


c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nel- 
l’art. 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell’ambito 
delle violazioni finanziarie». 
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«Art. 16 (Sanzioni). — 1. Con il decreto di cui all’art14, l’appa- 
rato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giu- 
dice di pace è modificato secondo i seguenti principi exriteri direttivi: 


a) previsione, in luogo delle attuali pene4detentive, della sola 
pena pecuniaria per un importo non superiore a lîfe cinque milioni 
e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva,..di>sanzioni alternative 
alla detenzione, quali la prestazione di attivitànon retribuita a favore 
della collettività o di altre forme di lavorò sostitutivo per un periodo 
non superiore a sei mesi, l’obbligo di permanenza in casa per un 
periodo non superiore a quarantacinQuè giorni, ovvero misure pre- 
scrittive specifiche determinando la misùra o il tempo della sanzione 
indipendentemente dalla commisufazione con le attuali pene edittali; 


b) previsione, in caso diqmancato pagamento della pena pecu- 
niaria, della conversione in Javoto sostitutivo, per un periodo non 
inferiore ad un mese e non sùperiore a sei mesi, nonché dell’applicabi- 
lità delle disposizioni di cuihagli articoli 102, quarto comma, e 108, 
primo comma, della le&ge 24 novembre 1981, n. 689, e successive 
modificazioni; 


c) previsione, di )uno specifico delitto, punito con pena deten- 
tiva fino ad un anno rion sostituibile, in caso di inosservanza grave o 
di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative 
alla detenzionè, da attribuire alla competenza del tribunale». 


«Art./k] (Procedimento penale davanti al giudice di pace). — 1. Il 
procedimento” penale davanti al giudice di pace è disciplinato, 
tenendovconto delle norme del libro ottavo del codice di procedura 
penale \riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composi- 
zione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie 
dallà competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti 
principi e criteri direttivi: 


a) estensione della perseguibilità a querela dei reati; 


b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli arti- 
coli 109 e 112 della Costituzione, l’attività di indagine sia di regola 
affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve 
specificate ipotesi, sulla base dell’imputazione formulata dal pubblico 
ministero, disponga direttamente la comparizione dell’imputato 
davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l’archi- 
viazione della notizia di reato al giudice di pace competente per terri- 
torio; 


c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la cita- 
zione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla per- 
sona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice 
di pace; 


d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l’udienza 
o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia 
di reato alla polizia giudiziaria perché proceda ai sensi della lettera d); 


e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero 
per l’esercizio delle sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale 
formulazione dell’imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto 
di difesa; 


f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedi- 
mento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della 
condotta, quando l’ulteriore corso del procedimento può pregiudi- 
care le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della per- 
sona sottoposta ad indagini o dell’imputato; 


g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di concilia- 
zione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché 
in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione; 


h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a 
condotte riparatorie o risarcitorie del danno; 


i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti 
che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla compe- 
tenza del giudice di pace e introduzione di poteri discrezionali in capo 
al giudice quanto all’obbligo di rilevarne l’operatività; 
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1) svolgimento del giudizio in forma semplificata con amplia- 
mento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preli- 
minari, quando vi sia il consenso delle parti; 


m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza 
siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, 
che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all’art. 72 
dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12, e successive modificazioni; 


n) previsione delle appellabilità delle sentenze emesse dal giu- 
dice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecu- 
niaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola 
pena pecuniaria; 


o) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato 
delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le 
quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato 
non lo ha commesso; 


p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel 
casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l’altro che i cer- 
tificati richiesti dall’interessato non riportino le iscrizioni delle con- 
danne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace». 


«Art. 21 (Emanazione del decreto legislativo). — 1. Lo schema di 
decreto legislativo di cui all’art. 14 è trasmesso alla Camera dei depu- 
tati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della 
scadenza prevista per l’esercizio della delega. Le commissioni parla- 
mentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta 
giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo. 


2. Il decreto legislativo di cui all’art. 14 entra in vigore il centot- 
tantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 


3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legisla- 
tivo di cui all’art. 14, predispone formulari idonei e strumenti audio? 
visivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al pro- 
cesso penale di cui all’art. 17. 


4.I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui 
all’art. 14, organizzano un congruo periodo di tirocini6 penale per i 
giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore ‘del medesimo 
decreto legislativo, da rendere compatibile con il mtotmale lavoro di 
ufficio, applicando le disposizioni di cui all’art. 4-bisydella legge 21 
novembre 1991, n. 374, introdotto dall’art. 2 della presente legge, in 
quanto applicabili». 


Nota all'art. 2: 


— I Titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
(Norme di attuazione, di coordinamento è transitorie del codice di 
procedura penale), sono i seguenti: 


«TITOLO I 
“Norme di'attuazione’”» 
«TITOLO II 


“Norme di coordinamento» 


Note all'art. 4: 


— Si riporta ilbtesto degli articoli 581, 582, secondo comma, 590, 
593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e secondo comma, 
612, primo (comma, 626, 627, 631, 632, 633, primo comma, 635, primo 
comma, 636x637, 638, primo comma, 639, 639-bis, 647, 689, 690, 691, 
726, primo comma, 731 del codice penale. 


«Art. 581 (Percosse). — Chiunque percuote taluno, se dal fatto 
non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela 
della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa 
fino a lire seicentomila. 
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Tale disposizione non si applica quando la legge&considera la 
violenza come elemento costitutivo o come circostanza Aggravante 
di un altro reato (276, 294, 295, 298, 336, 337, 338}339, 341, 342, 
343, 353, 385, 386, 393, 396, 405, 422, 507, 609-bis, 609zter, 609-octies, 
610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1).». 


«Art. 582 (Lesione personale). — Se la malattia ha una durata 
non superiore ai venti giorni e non concorré alcuna delle circostanze 
aggravanti previste negli articoli 583 e 585,\ad eccezione di quelle 
indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’art=577, il delitto è punibile 
a querela della persona offesa.». 


«Art. 590 (Lesioni personali colpose). — Chiunque cagiona ad 
altri, per colpa, una lesione personalèyè punito con la reclusione fino 
a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. 


Se la lesione è grave la pèna è della reclusione da uno a sei mesi 
o della multa da lire duecentoguarantamila a un milione duecento- 
mila; se è gravissima, della teclusione da tre mesi a due anni o della 
multa da lire seicentomila/a due milioni quattrocentomila. 


Se i fatti di cui al‘precedente capoverso sono commessi con vio- 
lazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di 
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le 
lesioni gravi è della.reclusione da due a sei mesi o della multa da lire 
quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per 
lesioni gravissîme è della reclusione da sei mesi a due anni o della 
multa da /ire un milione duecentomila a due milioni quattrocento- 
mila. 


Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe 
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino 
al(trtiplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni 
cinque. 


Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi 
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti com- 
messi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato 
una malattia professionale». 


«Art. 593 (Omissione di soccorso). — Chiunque, trovando abban- 
donato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra per- 
sona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di 
corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato 
avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con 
la multa fino a lire seicentomila. 


Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia 
o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in peri- 
colo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato 
avviso all’Autorità». 


«Art. 594 (Ingiuria). — Chiunque offende l’onore o il decoro di 
una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o 
con la multa fino a lire un milione. 


Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comu- 
nicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla 
persona offesa. 


La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 
lire due milioni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto deter- 
minato. 


Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in pre- 
senza di più persone». 


«Art. 595 (Diffamazione). — Chiunque, fuori dei casi indicati 
nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’al- 
trui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la 
multa fino a lire due milioni. 


Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la 
pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire 
quattro milioni». 


«Art. 612 (Minaccia). — Chiunque minaccia ad altri un ingiusto 
danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 


lire centomila». 
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«Art. 626 (Furti punibili a querela dell’offeso). — Si applica la 
reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocento- 
mila, e il delitto è punibile a querela della persona offesa: 


1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momenta- 
neo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata 
immediatamente restituita; 


2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provve- 
dere a un grave ed urgente bisogno; 


3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare 
nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. 


Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circo- 
stanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente». 


«Art. 627 (Sottrazione di cose comuni). — Il comproprietario, 
socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si 
impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, 
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o 
con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. 


Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore 
di esse non eccede la quota a lui spettante.». 


«Art. 631 (Usurpazione). — Chiunque, per appropriarsi, in tutto 
o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è 
punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni 
e con la multa fino a lire quattrocentomila.». 


«Art. 632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luo- 
ghi). — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, 
devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, 
è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre 
anni e con la multa fino a lire quattrocentomila». 


«Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). — Chiunque invade 
arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di 
occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della peré 
sona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 
duecentomila a due milioni.». 


«Art. 635 (Danneggiamento). — Chiunque distrugge; disperde, 
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili‘e/immo- 
bili altrui è punito, a querela della persona offesa, con là*reclusione 
fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila»: 


«Art. 636 (Introduzione o abbandono di animali%rel fondo altrui e 
pascolo abusivo). — Chiunque introduce o abbandona animali in 
gregge o in mandria nel fondo altrui è punito-con la multa da lire 
ventimila a lire duecentomila. 


Se l’introduzione o l'abbandono di animali anche non raccolti in 
gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la 
pena è della reclusione fino a un anno @della multa da lire quaranta- 
mila a quattrocentomila. 


Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’ab- 
bandono degli animali il fondo(sîa, stato danneggiato, il colpevole è 
punito con la reclusione fino a&due anni e con la multa da lire cento- 
mila a un milione. 


Il delitto è punibile a_quérela della persona offesa». 


«Art. 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui). — Chiunque senza 
necessità entra nel fondo, altrui recinto da fosso, da siepe viva o da 
un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con 
la multa fino a lire\dWecentomila». 


«Art. 638=(Uecisione o danneggiamento di animali altrui). — 
Chiunque senza@ecessità uccide o rende inservibili o comunque dete- 
riora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della per- 
sona offesa, ‘con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 
lire seicentomila». 


«Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). — 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 635, deturpa o imbratta 
cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, 
con la multa fino a lire duecentomila. 
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Se il fatto è commesso su cose di interesse storiéo© artistico 
ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetfo dei cen- 
tri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno e della 
multa fino a lire due milioni e si procede d’ufficio». 


«Art. 639-bis (Casi di esclusione della persegiibilità a querela). — 
Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 è-636 si procede d’ufficio 
se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici\pubblici o destinati ad 
uso pubblico». 


«Art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose 
avute per errore o caso fortuito). — Expunito, a querela della persona 
offesa, con la reclusione fino a un\afio o con la multa da lire sessan- 
tamila a seicentomila: 


1) chiunque, avendo*trovato denaro o cose da altri smarrite, se 
li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’ac- 
quisto della proprietà di,cose trovate; 


2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o 
in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 


3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in pos- 
sesso per efrore altrui o per caso fortuito. 


Nèi casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il 
proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione 
fino a /due anni e della multa fino a lire seicentomila». 


«Art. 689 (Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a 
infermi di mente). — L’esercente un’osteria o un altro pubblico spac- 
cio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico 
o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni 
sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si 
trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra 
infermità, è punito con l’arresto fino a un anno. 


Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. 
La condanna importa la sospensione dall’esercizio.». 


«Art. 690 (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza). — 
Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la 
ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con 
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila a sei- 
centomila». 


«Art. 691 (Somministrazione di bevande alcooliche a persona in 
stato di manifesta ubriachezza). — Chiunque somministra bevande 
alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito 
con l’arresto da tre mesi a un anno. 


Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico 
spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’e- 
sercizio». 


«Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio). — 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, com- 
pie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l’arresto fino a 
un mese o con l’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila». 


«Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell’istruzione elementare dei 
minori). — Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza 
sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di far- 
gli impartire l’istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a 
lire sessantamila». 
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— Si trascrive il testo degli articoli 25 e 62, terzo comma, del 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 


«Art. 25 (Art. 24 testo unico 1926). — Chi promuove o dirige 
funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al 
culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, 
deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. 


Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con 
l'ammenda fino a lire 100.000.». 


«Art. 62 (art. 61 testo unico 1926). 
(Omissis). 


I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, 
stabilimenti o uffici sopra indicati, coloro che ne rispondono a qual- 
siasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o 
custode chi non è iscritto nel registro dell’autorità locale di pubblica 
sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 400.000 
a lire 1.200.000». 


— Si trascrive il testo degli articoli 1094, 1096 e 1119 del regio 
decreto 30 marzo 1942, n. 327: 


«Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell’e- 
quipaggio). — Il componente dell’equipaggio, che non esegue un 
ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, 
del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la reclusione fino a 
tre mesi. 


Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è della 
reclusione da uno a sei mesi. 


Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navi- 
gazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pub- 
blica necessità, ovvero un pericolo per la vita o per l’incolumità delle 
persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante dell’aeromobile 
o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. 


Se l’ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante/o 
dell’aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aero- 
mobile o persona in pericolo la pena è della reclusione da unbxa quat- 
tro anni». 


«Art. 1096 (Inosservanza di ordine di arresto). — IlScomponente 
dell’equipaggio, che a bordo della nave o dell’aeromobile non esegue 
un ordine di arresto, è punito con la reclusione fino-a trè' mesi o con 
la multa fino a lire duemila (ora quattrocentomila)» 


«Art. 1119 (Componente dell'equipaggio che’sixaddormenta). — Il 
componente dell’equipaggio della nave, del galléggiante o dell’aero- 
mobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della naviga- 
zione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero 
con la multa fino a lire duemila (ora quattrecentomila)». 


— Si trascrive il testo dell’art. 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 4 agosto 1957, n. 918: 


«Art. 3 (Art. 28 del decreto, del Presidente della Repubblica 
28 giugno 1955, n. 630). — Chîunque costruisce o fa funzionare un 
rifugio senza avere ottenuto*la“preventiva autorizzazione dell’Ente 
provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il rifugio 
senza avere ottenuto l’approvazione dell'Ente provinciale per il turi- 
smo, è punito con l'ammenda fino a L. 10.000 e con l’arresto fino a 
tre mesi». 


— Si trascrive il testo degli articoli 102 e 106 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: 


«Art. 102 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). — Chiun- 
que, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s’introduce 
nella sala dell’ufficio di sezione o nell’aula dell’ufficio centrale, è 
punito con ‘arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 
L. 400.000. 


Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione 
o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora 
richiamato all’ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l’ar- 
resto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 400.000». 
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«Art. 106 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art./80). }— L’elet- 
tore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio.ufiinominale 
o più di una lista di candidati è punito con la reclusione sino a tre 
mesi o con la multa sino a L. 2.000.000». 


— Si trascrive il testo dell’art. 92 del decreto,del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570: 


«Art. 92 «Testo unico 5 aprile 1951,(n. 203, art. 85). — Chiun- 
que, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce 
nella sala delle elezioni o in quella dell’ufficio centrale, è punito con 
l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda,fino a L. 400.000. 


Con la stessa pena è punito chi»nelle sale anzidette, con segni 
palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona 
disordine, se, richiamato all’ofdine dal presidente, non obbedisca». 


— Si trascrive il testo dell’art. 15, secondo comma, della legge 28 
novembre 1965, n. 1329: 


«Chiunque omettà )di>far ripristinare il contrassegno alterato, 
cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui 
egli abbia il possesso 0) la detenzione, ovvero ometta di comunicare 
al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l’alterazione, la 
cancellazione, olarintervenuta irriconoscibilità, è punito con la pena 
dell’ammenda da \L. 150.000 a L. 600.000 o con l’arresto fino a tre 
mesi». 


— Si, trascrive il testo dell’art. 3 della legge 8 novembre 1991, 
n. 362; 


«Art. 3 (Sanzioni). — 1. Chiunque apre una farmacia o ne 
assumè l’esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l’ar- 
resto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire 
diéci milioni. 

2. Nei casi indicati nel comma I, l’autorità sanitaria competente 
ordina l'immediata chiusura della farmacia». 


— Si trascrive il testo dell’art. 51 della legge 25 maggio 1970, 
n. 352: 


«Art. 51. — Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del 
testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si 
applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge. 


Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo 
unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contem- 
plati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte 
di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disci- 
plinati nei titoli I, II e III della presente legge. 


Le sanzioni previste dall’art. 103 del suddetto testo unico si 
applicano anche quando 1 fatti previsti nell’articolo medesimo riguar- 
dino espressioni di voto relative all’oggetto del referendum». 


— Si trascrive il testo degli articoli 3, commi terzo e quarto, 46, 
comma quarto e 65, comma terzo del decreto del presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753: 


Art. 3 (Omissis). Chiunque dia inizio alle opere per la realizza- 
zione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l’autorizza- 
zione di cui al primo comma è punito con la ammenda da 
L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l’arresto fino a due mesi. 


Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l’au- 
torizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle 
caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del 
secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di 
cui al precedente comma. 


(Omissis).». 


Art. 46 (Omissis). I trasgressori sono puniti con l'ammenda da 
L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l’arresto fino a due mesi». 


Art. 65 (Omissis). È proibito ai non addetti al servizio dei pas- 
saggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e 
gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l’am- 


menda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l’arresto fino a due mesi». 
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— Si trascrive il testo degli articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 
1982, n. 528: 


«Art. 18. — Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteg- 
gio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto 
pubblico è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000. 


Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l’offerta è 
clandestina, la pena è raddoppiata. 


Le pene previste nel presente articolo e nell’articolo precedente 
sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa 
o radiotelevisione». 


«Art. 20. — Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del 
gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa 
sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a 
L. 50 milioni. 


Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto 
pubblico fuori dei punti di raccolta è punito con la multa sino a 
L. 1.000.000». 


— Si trascrive il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 
1990, n. 107: 


«3. Chiunque cede il proprio sangue o suoi derivati a fini di lucro 
è punito con l’ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000». 


— Si trascrive il testo dell’art. 15, comma 3, del decreto legisla- 
tivo 27 settembre 1991, n. 311: 


3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marca- 
tura CE - e delle iscrizioni previste dall’art. 3, commi 2 e 3, è punito 
con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire ventimilioni». 


— Si trascrive il testo dell’art. 11, comma 1, del decreto legisla- 
tivo 27 settembre 1991, n. 313: 


«Art. 11. — 1. Chiunque immette in commercio, vende o distrif 
buisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE 
è punito con l’ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni». 


— Si trascrive il testo dell’art. 7, comma 9, del decreto legisla- 
tivo 25 gennaio 1992, n. 74: 


«9. L’operatore pubblicitario che non ottempetaàNai provvedi- 
menti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adot- 
tati con la decisione che definisce il ricorso è punito.con l’arresto fino 
a tre mesi e con l’ammenda fino a lire cinque milioni». 


— Si trascrive il testo degli articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 
4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 


«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza\è punito, ove il fatto non 
costituisca più grave reato, con l’arresto»fino ad un mese e con l’am- 
menda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. All’accertamento 
del reato consegue la sanzione àmministrativa accessoria della 
sospensione della patente da quindici ‘giorni a tre mesi, ovvero da un 
mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel 
corso di un anno, ai sensi delNeapo II, sezione II, del titolo VI. 


(Omissis). 


6. In caso di rifiuto ‘dell’accertamento di cui al comma 4, il con- 
ducente è punito, salve, ché il fatto costituisca più grave reato, con 
l’arresto fino a un mese € con l'ammenda da lire cinquecentomila a 
lire duemilioni». 


«4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 186. 


5. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al comma 2, il con- 
ducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con 
l’arresto fino*a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a 
lire duemiliohi». 


«6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di inci- 
dente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi 
è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si 
sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la san- 
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zione amministrativa accessoria della sospensione della”patente di 
guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del 
titolo VI». 


— Si trascrive il testo dell’art. 10, comma I\xdel decreto legisla- 
tivo 14 dicembre 1992, n. 507: 


«Art. 10. — 1. Chiunque immette in commercio o vende disposi- 
tivi medici attivi impiantabili privi di mafcatùra CE di conformità o 
dispositivi privi di attestato di conformità)» punito con l'ammenda 
da lire cinque milioni a lire trenta milioni». 


— Si trascrive il testo dell’art‘23, comma 2, del decreto legisla- 
tivo 24 febbraio 1997, n. 46: 


«2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in vio- 
lazione del divieto di cui all’art. 21, comma 1, o senza l’autorizzazione 
di cui all’art. 21, comma 2fevvéro in difformità della stessa, è punito 
con l’arresto fino a tre mesi e’con l'ammenda da lire duecentomila a 
lire un milione». 


— Si trascrive. il testo dell’art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 
1980, n. 15 (Misure, urgenti per la tutela dell'ordine democratico e 
della sicurezza pubblica): 


«Art. Y- — 1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di 
eversione ‘dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall’er- 
gastolo&là pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circo- 
stanza\sia élemento costitutivo del reato. 


Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per 
primo/l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di 
cuival comma precedente. 


Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al 
primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti 
rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge 
stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in 
modo indipendente da quella ordinaria del reato». 


— Si trascrive il testo dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità 
organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività ammini- 
strativa): 


«Art. 7. — 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del 
codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla 
metà. 


2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dal- 
l’art. 98 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al 
comma l non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto 
a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena 
risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante». 


— Si trascrive il testo dell’art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, 
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, 
n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica 
e religiosa): 


«Art. 3 (Circostanza aggravante). — 1. Per i reati punibili con 
pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discri- 
minazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al 
fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti 
o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è 
aumentata fino alla metà. 


2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dal- 
l’art. 98 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al 
comma l, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti 
rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità 
di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta 
aggravante». 
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Note all'art. 17: 


— Si trascrive il testo dell’art. 411 del codice di procedura 
penale: 


«Art. 411 (Altri casi di archiviazione). — 1. Le disposizioni degli 
articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca 
una condizione di procedibilità [c.p.p. 345], che il reato è estinto o 
che il fatto non è previsto dalla legge come reato». 


— Si trascrive il testo dell’art. 125 del decreto legislativo 
28 luglio 1989, n. 271, (Norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale): 


«Art. 125 (Richiesta di archiviazione). — 1. Il pubblico ministero 
presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’in- 
fondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle 
indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio». 


— Si trascrive il testo dell’art. 415 del codice di procedura 
penale: 


«Art. 415 (Reato commesso da persone ignote). — 1. Quando è 
ignoto l’autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla 
data di registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richie- 
sta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 


2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di auto- 
rizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto moti- 
vato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato 
sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di que- 
sta sia iscritto nel registro delle notizie di reato. 


3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui 
al presente titolo. 


4. Nell’ipotesi di cui all’art. 107-bis delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto 
del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativa- 
mente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi/ di. polizia 
con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico»-ministero o 
il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal 
decreto». 


Nota all'art. 18: 


— Si trascrive il testo dell’art. 467, commi”2 e 3, del codice di 
procedura penale: 


«2. Del giorno, dell’ora e del luogo, stabilito per il compimento 
dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico 
ministero, alla persona offesa e ai difensori. 


3. I verbali degli atti compiutinsono inseriti nel fascicolo per il 
dibattimento». 


Nota all'art. 19: 


— Si trascrive il testo degli articoli 263, comma 5, e 368 del 
codice di procedura»penale: 


«S. Controsil decreto del pubblico ministero che dispone la resti- 
tuzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono pro- 
porre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma del- 
lart. 127» 


«Art®368 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro). 
— 1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico mini- 
stero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall’inte- 
ressato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le inda- 
gini preliminari». 
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Note all'art. 21: 


— Si trascrive il testo degli articoli 120, secondo è.terzo comma, 
e 121 del codice penale: 


«Per i minori degli anni quattordici e per gli ifiterdetti a cagione 
d’infermità di mente, il diritto di querela, è esercitato dal genitore o 
dal tutore. 


I minori che hanno compiuto gli anni\quattordici e gli inabilitati 
possono esercitare il diritto di querela, é possono altresì, in loro vece, 
esercitarlo il genitore ovvero il tutore ‘o.il’ curatore, nonostante ogni 
contraria dichiarazione di volontà espressa o tacita, del minore o 
dell’inabilitato». 


«Art. 121 (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale). — 
Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di 
mente, e non v'è chi ne abbiala/rappresentanza, ovvero chi l’esercita 
si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di 
querela è esercitato da uUncuratore speciale». 


— Si trascrive‘il testo dell’art. 338 del codice di procedura 
penale: 


«Art. 338 (Curatore speciale per la querela). — 1. Nel caso previ- 
sto dall’art. 121 del codice penale, il termine per la presentazione 
della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore spe- 
ciale il provvedimento di nomina. 


2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le 
indagimi preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su 
richiesta del pubblico ministero. 


3/La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno 
per=scopo la cura, l'educazione, la custodia o l’assistenza dei mino- 
rehni. 


4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell’in- 
teresse della persona offesa. 


5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene 
dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le inda- 
gini preliminari o il giudice che procede». 


Nota all'art. 29: 


— Si trascrive il testo dell’art. 210 del codice di procedura 
penale: 


«Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento con- 
nesso). — 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedi- 
mento connesso a norma dell’art. 12, nei confronti delle quali si pro- 
cede o si è proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di 
parte, ovvero, nel caso indicato nell’art. 195, anche d’ufficio. 


2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove 
occorra, ne ordina l’accompagnamento coattivo. Si osservano le 
norme sulla citazione dei testimoni. 


3. Le persone indicate nel comma 1, sono assistite da un difen- 
sore che ha diritto di partecipare all’esame. In mancanza di un difen- 
sore di fiducia è designato un difensore d’ufficio. 


4. Prima che abbia inizio l’esame, il giudice avverte le persone 
indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall’art. 66, comma 
1, esse hanno facoltà di non rispondere. 


5. All’esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 
194, 195, 499 e 503. 


6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle 
persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, 
nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lettera b)». 


— Si trascrive il testo dell’art. 431 del codice di procedura 
penale: 


«Art. 431 (Fascicolo per il dibattimento). — 1. Immediatamente 
dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice prov- 


vede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per 


Di 
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il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una 
nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la forma- 
zione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: 


a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e al- 
l’esercizio dell’azione civile; 


b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giu- 
diziaria; 

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico 
ministero; 


d) idocumenti acquisiti all’estero mediante rogatoria interna- 
zionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse 
modalità; 


e) iverbali degli atti assunti nell’incidente probatorio; 


f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera 4), 
assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difen- 
sori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro 
consentite dalla legge italiana; 


g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri 
documenti indicati nell’articolo 236; 


h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non 
debbano essere custoditi altrove. 


2. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il 
dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, 
nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione 
difensiva». 


Nota all'art. 39: 


— Si trascrive il testo degli articoli 159, 161, comma 4, 169 e 604 
del codice di procedura penale: 


«Art. 159 (Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità). — 
1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti Jal- 
l’art. 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, 
particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenzavanagra- 
fica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmentevesercita la 
sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. 
Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria 
emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo”avere designato un 
difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che/la notificazione 
sia eseguita mediante consegna di copia al difénsore». 


2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni 
effetto. L’irreperibile è rappresentato dal difensore». 


4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del 
comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante 
consegna al difensore. Nello stesso îodo si procede quando, nei casi 
previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l’elezione di domicilio 
mancano o sono insufficienti 6 imidonee. Tuttavia, quando risulta 
che, per caso fortuito o forza/maggiore, l’imputato non è stato nella 
condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, 
si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159». 


«Art. 169 (Notificazioti all’imputato all'estero). — 1. Se risulta 
dagli atti notizia precisa, del luogo di residenza o di dimora all’estero 
della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pub- 
blico ministero le invia,raccomandata con avviso di ricevimento, con- 
tenente l’indicazionè, della autorità che procede, il titolo del reato e 
la data e il luogo inyéui è stato commesso nonché l’invito a dichiarare 
a eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta 
giorni dalla ritezione della raccomandata non viene effettuata la 
dichiaraztone»0 l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insuffi- 
ciente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante con- 
segna al difensore. 


2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi tra- 
sferita all’estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a 
norma dell’art. 159. 
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3. L’invito previsto dal comma 1, è redatto nella lingua dell’im- 
putato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lin- 
gua italiana. 


4. Quando dagli atti risulta che la persona nei)cui confronti si 
deve procedere risiede o dimora all’estero, ma nohsi hanno notizie 
sufficienti per provvedere a norma del commal, il giudice o il pub- 
blico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, 
dispone le ricerche anche fuori del territoriò dello Stato nei limiti 
consentiti dalle convenzioni internazionali. 


5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui 
dagli atti risulti che la persona è detenuta all’estero». 


«Art. 604 (Questioni di nullità]. Il giudice di appello nei casi 
previsti dall’art. 522, dichiara laxnullità in tutto o in parte della sen- 
tenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo 
grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applica- 
zione di una circostanza’aggravante per la quale la legge stabilisce 
una pena di specie diversanda quella ordinaria del reato o di una cir- 
costanza aggravante ad,effetto speciale, sempre che non vengano rite- 
nute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. 


2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circo- 
stanze attenuanti”© sono state applicate circostanze aggravanti 
diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude 
le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di 
comparazione e ridetermina la pena. 


3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un 
fatto/nuoyo il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della 
sentenza’ ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del prov- 
vedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determi- 
nazioni. 


4. Il giudice di appello se accerta una delle nullità indicate nel- 
Part. 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone 
il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza 
e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nul- 
lità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità 
del provvedimeato che dispone il giudizio o della sentenza di primo 
grado. 


5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice 
di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, 
dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l’atto 
non fornisce elementi necessari al giudizio. 


6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è 
estinto o che l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, 
il giudice di appello se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina 
occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito. 


7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di 
oblazione il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, 
accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine 
massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme 
dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pro- 
nuncia sentenza di proscioglimento. 


8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della 
corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone 
la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello 
stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più 
vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giu- 
dice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al 
medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello 
che ha pronunciato la sentenza annullata». 


Note all'art. 41: 


— Si riporta il testo dell’art. 666 del codice di procedura penale: 


«Art. 666 (Procedimento di esecuzione). — 1. Il giudice dell’ese- 
cuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o 


del difensore. 
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2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto 
delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di 
una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o 
il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara 
inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque 
giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso 
per cassazione. 


3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente 
del collegio, designato il difensore d’ufficio all’interessato che ne sia 
privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare 
avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato 
almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni 
prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 


4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difen- 
sore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sen- 
tito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto 
fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno del- 
l’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice 
ritenga di disporre la traduzione. 


5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i docu- 
menti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere 
prove, procede in udienza nel rispetto del contradditorio. 


6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notifi- 
cata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre 
ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposi- 
zioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di con- 
siglio davanti alla corte di cassazione. 


7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno 
che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente. 


8. Se l'interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal 
comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l’interessato 
ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore 
provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’in/ 
teressato. 


9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a 
norma dell’art. 140, comma 2». 


— Si trascrive il testo dell’art. 127 del codice din procedura 
penale: 


«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio)NE"1. Quando si 
deve procedere in camera di consiglio, il giudice ovil’ presidente del 
collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare»avviso alle parti, alle 
altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o noti- 
ficato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è 
privo di difensore, l’avviso è dato a quello dèufficio. 


2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere pre- 
sentate memorie in cancelleria. 


3. Il pubblico ministero, gli altri/destinatari dell'avviso nonché i 
difensori sono sentiti se compaiono.” Se l’interessato è detenuto o 
internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa 
richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magi- 
strato di sorveglianza del luogo. 


4. L’udienza è rinviatà se’sussiste un legittimo impedimento del- 
l’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personal- 
mente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello 
in cui ha sede il giudice. 


5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di 
nullità. 


6. L’udienza>si svolge senza la presenza del pubblico. 


7. Il’giùdice provvede con ordinanza comunicata o notificata 
senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre 
ricorso per cassazione. 


8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno 
che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto 
motivato. 
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9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procèdimento è 
dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di proce- 
dura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano.le disposizioni 
dei commi 7 e 8. 


10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a 
norma dell’art. 140, comma 2». 


Nota all'art. 42: 


— Si trascrive il testo dell’art. 660 del codice di procedura 
penale: 


«Art. 660 (Esecuzione delle perie pecuniarie). — 1. Le condanne a 
pena pecuniaria sono eseguite»neinmodi stabiliti dalle leggi e dai rego- 
lamenti. 


2. Quando è accertàta la impossibilità di esazione della pena 
pecuniaria o di una rata“di essa, il pubblico ministero trasmette gli 
atti al magistrato di Sorveglianza competente per la conversione, il 
quale provvede previo, accertamento dell’effettiva insolvibilità del 
condannato e, se ne‘èil caso, della persona civilmente obbligata per 
la pena pecuniaria, Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte 
non ancora pagata. 


3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorve- 
glianza può. disporre la rateizzazione della pena a norma 
dell’art./133-ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la 
sentenza “di condanna ovvero può differire la conversione per un 
tempo hon superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se 
lo/stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, 
altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della 
pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante 
il quale l’esecuzione è stata differita. 


4. Con l’ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di 
sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in 
osservanza delle norme vigenti. 


5. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’ese- 
cuzione». 


Nota all'art. 44: 


— Per il testo dell’art. 666 del codice di procedura penale, vedi 
note all’art. 41. 


Nota all'art. 45: 


— Si trascrive il testo dell’art. 689 del codice di procedura 
penale: 


«Art. 689 (Certificati richiesti dall’interessato). — 1. La persona 
alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di otte- 
nere i relativi certificati senza motivare la domanda. 


2.1 certificati rilasciati a norma del comma 1 sono: 


a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscri- 
zioni esistenti ad eccezione: 


1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si fac- 
cia menzione nel certificato a norma dell’art. 175 del codice penale, 
purché il beneficio non sia stato revocato; 


2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola 
ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, 
comma 1 del codice penale; 


3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa 
speciale di estinzione prevista dall’art. 556 del codice penale; 


4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitiva- 
mente applicata l’amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata 
la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 
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5) delle sentenze previste dall’art. 445 e delle sentenze che 
hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitu- 
tive su richiesta dell’imputato nonché dei decreti penali; 


6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di consi- 
derare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; 


7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conse- 
guenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, 
quando le misure sono state revocate; 


8) dei provvedimenti indicati nell’art. 686, comma 1, lettera 
b), n. 1), quando l’interdizione o la inabilitazione è stata revocata; 


9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fal- 
lito è stato riabilitato con sentenza definitiva; 


b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscri- 
zioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera 4), numeri 
1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell’art. 686, comma 1, let- 
tere b) e c); 


c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indi- 
cate nell’art. 686, comma 1, lettere 5) e c), ad eccezione di quelle indi- 
cate nei numeri 8) e 9) della lettera @) del presente comma nonché i 
provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla 
capacità del condannato. 


3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata 
anche l’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione 
o l’avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nel- 
l’art. 686, comma 3». 


Nota all'art. 46: 


— Si trascrive il testo dell’art. 687 del codice di procedure 
penale: 


«Art. 687 (Eliminazione delle iscrizioni). — 1. Le iscrizioni) del 
casellario sono eliminate appena si ha la notizia ufficiale/dell’accer- 
tata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono 
trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima, 


2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative: 


a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito, di revisione o a 
norma dell’art. 673; 


b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere 
per difetto di imputabilità, trascorsi diecisanni in caso di delitto o 
tre anni in caso di contravvenzione dal-giòrno in cui la sentenza è 
divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a proce- 
dere, è scaduto il termine per l’impugnazione; 


c) alle sentenze o ai decreti di,condanna per contravvenzioni 
per le quali è stata inflitta la penavdell'’ammenda, salvo che sia stato 
concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice 
penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita 
ovvero si è in altro modo estinta. 


3. Qualora siano stàte, applicate misure di sicurezza, i termini 
previsti dal comma 24 decorrono dalla data della revoca della misura 
di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con prov- 
vedimento successivo»alla sentenza, anche la relativa iscrizione è 
eliminata. 


3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative: 


a)»aîprovvedimenti indicati nell’art. 686, comma 1, lettera db), 
numeri 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato con sentenza 
passata in g1udicato; 


b) ai provvedimenti indicati nell’art. 686, comma 1, lettera c) 
quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o 
con sentenza passata in giudicato». 
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Nota all'art. 47: 


— Si riporta il testo dell’art. 6 del codice di procedura penale, 
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: 


«Art. 6 (Competenza del tribunale). — 1, Il tribunale è compe- 
tente per i reati che non appartengono alla competenza della corte 
di assise o del giudice di pace». 


Note all'art. 50: 


— Si trascrive il testo dell’art 6 del decreto legislativo 17 no- 
vembre 1997, n. 398 (Modifica%alla disciplina del concorso per 
uditore giudiziario e norme sulle \scuole di specializzazione per le 
professioni legali, a norma déll’art. 17, commi 113 e 114, della legge 
15 maggio 1997, n. 127): 


«Art. 16. (Scuola biennale di specializzazione per le professioni 
legali). — 1. Le scuole*biennali di specializzazione per le professioni 
legali sono disciplinat&&salvo quanto previsto dal presente articolo, 
ai sensi dell’art. 4,4comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 


2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, 
sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel 
decreto di cui, all’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, e net-contesto dell’attuazione della autonomia didattica di cui 
all’art. 17% comma 95, della predetta legge, provvedono alla forma- 
zione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondi- 
mento\teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assun- 
zioné dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio delle profes- 
sioni di avvocato o notaio. L’attività didattica per la formazione 
comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, 
avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, 
sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e 
scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati 
e notai. 


3. Le scuole di cui al comma I], sono istituite, secondo i criteri 
indicati nel decreto di cui all’art. 17, comma 114, della legge 15 mag- 
gio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, 
anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se 
del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici. 


4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al 
comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato 
ed un notaio. 


5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato 
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in 
misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di 
tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell’anno accademico pre- 
cedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal 
servizio a qualunque titolo nell’anno precedente aumentato del venti 
per cento del numero di posti resisi vacanti nell’organico dei notai 
nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense 
nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da 
ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di 
ricettività delle scuole. L’accesso alla scuola avviene mediante con- 
corso per titoli ed esame. La composizione della commissione esami- 
natrice, come pure il contenuto delle prove d’esame ed i criteri ogget- 
tivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all’art. 17, 
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto 
assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, 
avvocati e notai. 


6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto iden- 
tico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole 
di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai 
fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio 
di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un 
massimo di dieci punti. 


7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla 
certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle 
verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. 
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8. Il decreto di cui all’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 
1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistra- 
tura». 


— Per il testo dell’art. 127 del codice di procedura penale, si veda 
nelle note all’art. 41. 


— Si trascrive il testo dell’art. 655, comma 2, del codice di proce- 
dura penale: 


«2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice 
competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione». 


— Si trascrive il testo dell’art. 11, della legge 8 luglio 1980, n. 319 
(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e tradut- 
tori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria): 


«Art. 11 (Liquidazione dei compensi ed opposizione). — La liqui- 
dazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all’interprete e 
al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico 
ministero che lo ha nominato. 


La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, 
all’interprete, al traduttore ed alle parti. 


Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante 
avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione 
emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della 
Repubblica. 


Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce 
titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico 
della quale è posto il pagamento. 


Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, 
l’interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private inte- 
ressate possono proporre ricorso entro venti giorni dall’avvenuta 
comunicazione davanti al tribunale o alla corte d’appello alla quale 
appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico 
ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso 
il decreto. 


Il procedimento è regolato dall’art. 29 della legge 13 giugno 
1942, n. 794 . Il tribunale o la corte su istanza dell’opponente*gquando 
ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile, sospen- 
dere l’esecuzione provvisoria del decreto. 


Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o alpubblico mini- 
stero che ha provveduto alla liquidazione o all’ufficio, giùdiziario ove 
si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della 
decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio». 


— Si trascrive il testo dell’art. 162, commi&1, 3 e 4 del citato 
decreto legislativo 25 luglio 1989, n. 271: 


«Art. 162 (Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza 
dibattimentale) — 1. La delega prevista.dallart. 72 del regio decreto 
30 gennaio 1941, n. 12, è conferita con'‘atto Scritto di cui è fatta anno- 
tazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento. 


2. (Omissis). 


3. Quando si presenta»la necessità di prestare il consenso 
all’applicazione della pena suNrichiesta o al giudizio abbreviato 
ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero 
delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della 
Repubblica. 


4. Il pretore, néhcaso previsto dal comma 3, può sospendere 
l’udienza per il tempo strettamente necessario». 


Note all'art. 51: 


— Si trascriveril testo dell’art. 17, comma 3, della citata legge 
23 agosto 1988, n. 400: 


«3. Comdecreto ministeriale possono essere adottati regolamenti 
nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro7quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono 
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces- 
sità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie 
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a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi débbono essere 
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro 
emanazione». 


— Per il testo dell’art. 689 del codice di procedura penale si veda 
in note all’art. 45. 


Nota all'art. 53: 


— Si trascrive il testo dell’art. 133, secondo comma, del codice 
penale: 


«Il giudice deve tener conto altresì”della capacità a delinquere 
del colpevole, desunta: 


1. dai motivi a delinquere e ‘dal carattere del reo; 


2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta 
e dalla vita del reo, antecedenti”al reato; 


3. dalla condotta èéntemporanea o susseguente al reato; 


4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale 
del reo». 


Nota all'art. 54: 


— Si trascrive il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro- 
vince aùtonòme di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie 
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei 
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali): 


«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è uni- 
ficata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Confe- 
renza Stato-regioni. 


2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mini- 
stro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte 
altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione 
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, 
il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei 
comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - 
UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti 
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci desi- 
gnati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei 
quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città 
individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni 
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresen- 
tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 


3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata 
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti casi il presidente ne ravvisi 
la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, del- 
l’UPI o dell’UNCEM. 


4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro 
per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno». 


Nota all'art. 56: 


— Si trascrive il testo dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689 (Modifice al sistema penale): 


«Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). — Il giudice, nel 
pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determi- 
nare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno può 
sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla 
determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla anche con la 
libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il 
limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della 
specie corrispondente. 


6-10-2000 


La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo 1 criteri 
indicati dall’art. 57 della presente legge e dall’art. 135 del codice 
penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria 
si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-fer del 
codice penale. 


Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per 
decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i 
reati perseguibili d’ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l’am- 
menda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono 
essere indicati i motivi che determinano la sostituzione. 


Nei casi previsti dall’art. 81 del codice penale, quando per cia- 
scun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene 
conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che 
dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione 
della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, 
se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostitu- 
zione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione». 


Nota all'art. 58: 


— Si riporta il testo degli articoli 78, primo comma, numero 3), e 
133-bis, secondo comma, del codice penale: 


«Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali). — Nel caso 
di concorso di reati preveduto dall’art. 73, la pena da applicare a 
norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo 
della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 


1.-2. (Omissis); 


3. Lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; 
ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque 
milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento 
indicata nel capoverso dell’art. 133-bis». 


«Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla 
legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le con- 
dizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia ineffi- 
cace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa)» 


Nota all'art. 59: 


— Si trascrive il testo dell’art. 65, primo e secondo Comma, della 
citata legge 24 novembre 1981, n. 689: 


«Art. 65. (Controllo sull'adempimento dellé‘prescrizioni imposte 
con la sentenza di condanna). — L’ufficio di(pubblica sicurezza del 
luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà con- 
trollata o, in mancanza di questo, il comando dell’Arma dei carabi- 
nieri territorialmente competente verifica periodicamente che il con- 
dannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro 
nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a con- 
trollo. 


Nel fascicolo individuale sone, custoditi l’estratto della sentenza 
di condanna, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza con le even- 
tuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della 
corrispondenza con l’autorità7giudiziaria e con le altre autorità, una 
cartella biografica in cui-sonorriassunte le condanne riportate e ogni 
altro documento relativoxall’esecuzione della pena. Si applicano al 
condannato alla semidetenzione le norme di cui all’art. 26 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431». 
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Nota all'art. 60: 


— Si trascrive il testo dell’art. 163 del codice penale: 


«Art. 163 (Sospensione condizionale della pena).,— Nel pronun- 
ciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo 
non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o con- 
giunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135, sia 
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un 
tempo non superiore, nel complesso, a due“afni, il giudice può ordi- 
nare che l’esecuzione della pena rimangasospesa per il termine di cin- 
que anni se la condanna è per il delitto‘e/di due anni se la condanna 
è per contravvenzione. 


Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la 
sospensione può essere ordinat&gquando si infligge una pena restrit- 
tiva della libertà personale nOn superiore a tre anni, ovvero una pena 
pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a 
norma dell’art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà 
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. 


Se il reato è stàto\eommesso da persona di età superiore agli 
anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto 
gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si 
infligga una pena?festrittiva della libertà personale non superiore a 
due anni e seitmesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta 
alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135, sia equiva- 
lente ad uNaxpena privativa della liberta personale per un tempo non 
superioré,»nel complesso a due anni e sei mesi». 


Notaall'art. 61: 
—, SI riporta il testo dell’art. 160 del codice penale: 


«Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione). — Il corso 
della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal 
decreto di condanna. 


Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le 
misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arre- 
sto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, 
l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogato- 
rio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera 
di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richie- 
sta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza prelimi- 
nare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fis- 
sazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione 
della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, 
il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il 
giudizio e il decreto di citazione a giudizio. 


La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal 
giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescri- 
zione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti 
nell’art. 157 possono essere prolungati oltre la metà». 

Nota all'art. 62: 

— Per il testo dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si 
veda in note all’art. 56. 

Nota all'art. 63: 


— Per il testo dell’art. 689 del codice di procedura penale, si veda 
in note all’art. 45. 
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ABRUZZO 


CHIETI 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA 
Via A. Herio, 21 

L'AQUILA 
LIBRERIA LA LUNA 
iale Persichetti, 9/A 
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LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA 
Corso V. Emanuele, 146 

LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ 

Via Galilei (ang. via Gramsci) 
SULMONA 

LIBRERIA UFFICIO IN 

Circonv. Occidentale, 10 
ERAMO 
BRERIA DE LUCA 
ia Riccitelli, 6 


<A 


BASILICATA 


MATERA 

LIBRERIA MONTEMURRO 
Via delle Beccherie, 69 
GULLIVER LIBRERIE 

Via del Corso, 32 
POTENZA 

LIBRERIA PAGGI ROSA 
Via Pretoria 


CALABRIA 


CATANZARO 

BRERIA NISTICÒ 

ia A. Daniele, 27 
OSENZA 

BRERIA DOMUS 

ia Monte Santo, 70/A 
ALMI 
BRERIA IL TEMPERINO 
ia Roma, 31 

EGGIO CALABRIA 
BRERIA L'UFFICIO 

ia B. Buozzi, 23/A/B/C 
IBO VALENTIA 

BRERIA AZZURRA 
Corso V. Emanuele III 
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CAMPANIA 


ANGRI 

CARTOLIBRERIA AMATO 
Via dei Goti, 11 

AVELLINO 

BRERIA GUIDA 3 

ia Vasto, 15 

BRERIA PIROLA MAGGIOLI 
ia Matteotti, 30-32 
ARTOLIBRERIA CESA 

ia G. Nappi, 47 

ENEVENTO 

BRERIA LA GIUDIZIARIA 

ia F.Paga, 11 

BRERIA MASONE 

iale Rettori, 71 

ASERTA 

BRERIA GUIDA 3 

ia Caduti sul Lavoro, 29-33 
ASTELLAMMARE DI STABIA 
NEA SCUOLA 

ia Raiola, 69/D 

AVA DEI TIRRENI 

BRERIA RONDINELLA 

‘orso Umberto I, 253 

ISCHIA PORTO 
LIBRERIA GUIDA3 
Via Sogliuzzo 
NAPOLI 
LIBRERIA,LEGISLATIVA MAJOLO 
Via Caravita, 30 
LIBRERIA GUIDA 1 
Via*Portalba, 20-23 
LIBRERIA L'ATENEO 
VialerAugusto, 168-170 
L 
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BRERIA GUIDA 2 

ia Merliani, 118 

BRERIA 1.B.S. 

alita del Casale, 18 

\IOCERA INFERIORE 

BRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO 
ia Fava, 51; 


NOLA 

LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA 
Via Fonseca, 59 

POLLA 

CARTOLIBRERIA GM 

Via Crispi 

SALERNO 

LIBRERIA GUIDA 

Corso Garibaldi, 142 


EMILIA-ROMAGNA 


BOLOGNA 

BRERIA GIURIDICA CERUTI 
iazza Tribunali, 5/F 

BRERIA PIROLA MAGGIOLI 
ia Castiglione, 1/C 
IURIDICA EDINFORM 

ia delle Scuole, 38 

ARPI 
BRERIA BULGARELLI 
orso S. Cabassi, 15 
ESENA 
BRERIA BETTINI 
ia Vescovado, 5 
ERRARA 

BRERIA PASELLO 
ia Canonica, 16-18 
oRLÌ 
BRERIA CAPPELLI 
ia Lazzaretto, 51 
BRERIA MODERNA 
orso A. Diaz, 12 
MODENA 
LIBRERIA GOLIARDICA 
Via Berengario, 60, 
PARMA 
LIBRERIA PIROLAPARMA 

Via Farini, 34/D 

PIACENZA 

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO 

Via Quattro Novembre, 160 

RAVENNA 

LIBRERIA, GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO 
ViaCorrado Ricci, 12 

REGGIO'EMILIA 

LIBRERIA MODERNA 

Via Farini, 1/M 

RIMINI 
lIBRERIA DEL PROFESSIONISTA 
Via XXII Giugno, 3 
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FRIULI-VENEZIA GIULIA 


GORIZIA 

CARTOLIBRERIA ANTONINI 
Via Mazzini, 16 
PORDENONE 

LIBRERIA MINERVA 
Piazzale XX Settembre, 22/A 
TRIESTE 

LIBRERIA TERGESTE 
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo) 
UDINE 

LIBRERIA BENEDETTI 

Via Mercatovecchio, 13 
LIBRERIA TARANTOLA 

Via Vittorio Veneto, 20 


LAZIO 


FROSINONE 

LIBRERIA EDICOLA CARINCI 
Piazza Madonna della Neve, s.n.c. 
LATINA 

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE 
Viale dello Statuto, 28-30 

RIETI 
LIBRERIA LA CENTRALE 
Piazza V. Emanuele, 8 
ROMA 
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 

Via S. Maria Maggiore, 121 

LIBRERIA DE MIRANDA 

Viale G. Cesare, 51/E-F-G 

LIBRERIA EDITALIA 

Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento) 
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO 

VI 


ia San Martino della Battaglia, 35 


LIBRERIA L’UNIVERSTRARIA 
Viale Ippocrate, 99 

LIBRERIA IL TRITONE 

Via Tritone, 61/A 

LIBRERIA MEDICHINI 

Via Marcantonio Colonna, 68-70 
LA CONTABILE 

ia Tuscolana} 1027 


BRERIA PIROLA MAGGIOLI 
iavAbruzzo, 4 
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LIBRERIA MANNELLI 
Viale Mannelli, 10 
VITERBO 
LIBRERIA “AR” 
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare 
LIBRERIA DE SANTIS 

Via Venezia Giulia, 5 


LIGURIA 


CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38 
GENOVA 


LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI 
& DARIO CERIOLI 


Galleria E. Martino, 9 

IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE 
Viale Matteotti, 43/A-45 


LOMBARDIA 


BERGAMO 

LIBRERIA LORENZELLI 

Via G. D'Alzano, 5 

BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Trieste, 13 

BRESSO 

LIBRERIA CORRIDONI 

Via Corridoni, 11 

BUSTO ARSIZIO 
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 

cCoMO 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 

GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 

Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torino, 8 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI 
Corso Mart. Liberazione, 100/A 
LIPOMO 

EDITRICE CESARE NANI 

Via Statale Briantea, 79 

LODI 

LA LIBRERIA S.a.s. 

Via Defendente, 32 

MANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto I, 32 

MILANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 

Galleria V. Emanuele Il, 13-15 
FOROBONAPARTE S.r.l. 

Foro Bonaparte, 53 

MONZA 

LIBRERIA DELL'ARENGARIO 

ia Mapelli, 4 


Vv 

P. 
LIBRERIA GALASSIA 
Corso Mazzini, 28 
SONDRIO 

LIBRERIA MAC 

Via Caimi, 14 

V 
L 
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BRERIA PIROLA - DI MITRANO 
ia Albuzzi, 8 
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MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4-5-6 
ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 
Largo Crivelli, 8 
MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 
PESARO 
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 
Via Mameli, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 

LA BIBLIOFILA 

Via Ugo Bassi, 38 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. 
Via Capriglione, 42-44 
CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81-83 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE 1.C.A.P. 

Via Vittorio Emanuele, 19 

ALESSANDRIA 

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimberti, 10 

NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 

Via Costa, 32 

TORINO 
CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 17 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corso Mameli, 55 - Intra 
VERCELLI 
CARTOLIBRERIA COPPO 
Via Galileo Ferraris, 70 


PUGLIA 


ALTAMURA 

BRERIA JOLLY CART 
orso V. Emanuele, 16 
ARI 
ARTOLIBRERIA QUINTILIANO 

ia Arcidiacono Giovanni, 9 

BRERIA PALOMAR 

ia P. Amedeo, 176/B 

BRERIA LATERZA GIUSEPPE& FIGLI 
ia Sparano, 134 

BRERIA FRATELLI LATERZA 

ia Crisanzio, 16 

RINDISI 
BRERIA PIAZZO 
orso Garibaldi, 38/A 
ERIGNOLA 

BRERIA VASCIAVEO 
ia Gubbio, 14 

OGGIA 
BRERIA PATIERNO 

ia Dantem21 

ECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA 

LIBRERIA IL PAPIRO 

Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 

Via Campanella, 24 

TARANTO 

LIBRERIA FUMAROLA 

Corso Italia, 229 
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SARDEGNA 


CAGLIARI 

LIBRERIA F.LLI DESSÌ 
Corso V. Emanuele, 30-32 
ORISTANO 

LIBRERIA CANU 

Corso Umberto 1, 19 
SASSARI 

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 
LIBRERIA AKA 

Via Roma, 42 


SICILIA 


ACIREALE 

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8-10 

CARTOLIBRERIA BONANNO 

Via Vittorio Emanuele, 194 
AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica dei Templi, 17 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto I, 111 
CASTELVETRANO 

CARTOLIBRERIA MAROTTA &CALIA 
Via Q. Sella, 106-108 

CATANIA 

BRERIA LA PAGLIA 

ia Etnea, 393 

BRERIA ESSEGICI 

ia F. Riso, 56 

BRERIA RIOLO FRANCESCA 

ia Vittorio Emanuele, 137 

IARRE 
BRERIA LA SENORITA 
orso Italia, 132-134 
ESSINA 
BRERIAY\PIROLA MESSINA 
ofse Cavour, 55 

‘ALERMO 

BRERIA S.F. FLACCOVIO 

îa Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FORENSE 

ia Maqueda, 185 

BRERIA S.F. FLACCOVIO 

iazza V. E. Orlando, 15-19 
BRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
iazza S. G. Bosco, 3 

BRERIA DARIO FLACCOVIO 
iale Ausonia, 70 

BRERIA CICALA INGUAGGIATO 
ia Villaermosa, 28 

BRERIA SCHOOL SERVICE 

ia Galletti, 225 

GIOVANNI LA PUNTA 

BRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

SIRACUSA 

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA 
Piazza Euripide, 22 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 

LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Italia, 81 


<r*v &O0CZOCd<CKCEKC 


C9A<r<cr<ryraire< 


TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 

Via Cavour, 42 

FIRENZE 

LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46/R 

LIBRERIA MARZOCCO 

Via de’ Martelli, 22/R 
LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84-86/R 


& GROSSETO 
NUOVA LIBRERIA 
Via Mille, 6/A 
& LIVORNO 
LIBRERIA AMEDEO.NUOVA 
Corso Amedeo, 23-27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 
& LUCCA 
LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45-47 
LIBRERIA SESTANTE 
Via Montanara, 37 
MASSA 
LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 
PISA 
LIBRERIA VALLERINI 
Via dei Mille, 13 
& PISTOIA 
L 
Vv 
P 
L 
Vv 


BRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
ia Macallè, 37 


& PRATO 
BRERIA GORI 
ia Ricasoli, 25 
& SIENA 
LIBRERIA TICCI 
Via delle Terme, 5-7 
& VIAREGGIO 
LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


& TRENTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


& FOLIGNO 
LIBRERIA LUNA 
Via Gramsci, 41 

& PERUGIA 
LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

& TERNI 
LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


& BELLUNO 
LIBRERIA CAMPDEL 
Piazza Martiri, 27/D 
& CONEGLIANO 
LIBRERIA CANOVA 
Via Cavour, 6/B 
& PADOVA 
LIBRERIA DIEGO VALERI 
Via Roma, 114 
& ROVIGO 
CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 
& TREVISO 
CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Calmaggiore, 31 
& VENEZIA 
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI 
EDITORIALI |.P.Z.S. 
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin 
& VERONA 
LIBRERIA L.E.G.1.S. 
Via Adigetto, 43 
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G. Carducci, 44 
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 5 
& VICENZA 
LIBRERIA GALLA 1880 
Corso Palladio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l’importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale, n 16716029. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


Tipo A - 


Tipo A1 - Abbonamento ai 


PREZZI 


E CONDIZIONI 


DI 


ABBONAMENTO - 


2000 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Abbonamento ai fascicoli della serie generale, 
inclusi tutti i supplementi ordinari: 
- annuale 


fascicoli della serie 
generale, inclusi i supplementi ordinari 
contenenti i provvedimenti legislativi: 

- annuale 


Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con- 


Tipo B - 


Tipo C - 


tenenti i provvedimenti non legislativi: 
“iamnUale i... i: .icrisra rara paria 


Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte 
costituzionale: 

- annuale 


Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
destinata agli atti delle Comunità europee: 
- annuale 


508.000 
289.000 


416.000 
231.000 


115.500 
69.000 


107.000 
70.000 


273.000 
150.000 


Tipo D - 


Tipo E - 


Tipo F - 


Tipo F1 - Abbonamento ai 


Abbonamento ai fascicoli \della serie spe- 
ciale destinata alle leggired ai regolamenti 
regionali: 
- annuale 


Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 
altre pubbliche amministrazioni: 

- annuale 


Completor*Abbonamento ai fascicoli della 
serie*generale, inclusi i supplementi ordinari 
contenenti i provvedimenti legislativi e non 
legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie 
Speciali (ex tipo F): 

>annuale 


fascicoli della serie 
generale inclusi i supplementi ordinari 
contenenti i provvedimenti legislativi ed ai 
fascicoli delle quattro serie speciali 
(escluso il tipo A2): 

ssamnuale.-- orta so DARARAARIA ALE Ai 


Integrando con la somma di L. 150.000 j/ versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si 
riceverà anche l’Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000. 


Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, ll e III, ogni 16 pagine o frazione 


Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami» 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagin@o frazione 


Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogrti, 16 pagine o frazione 


Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione 


Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) 
Vendita singola: ogni microfichestcontiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale 


Supplemento.straordinario «Bollettino delle estrazioni» 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 


Contributo spese per imballaggio e*spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) 


N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. 


PARTE SECONDA - INSERZIONI 


Fr 


Lal 


L. 
L. 
L. 


Leni pei pesi merlo 


106.000 
68.000 


267.000 
145.000 


1.097.000 
593.000 


982.000 
520.000 


1.500 
1.500 
2.800 
1.500 
1.500 
1.500 


162.000 
1.500 


105.000 
8.000 


1.300.000 


1.500 
4.000 


474.000 
283.000 
1.550 


I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo deglitvabbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
L’invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione 


dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento. 


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivol- 
gersi direttamente all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Ufficio abbonamenti 
=» 06 85082149/85082221 


*5411200234000 * 


Vendita pubblicazioni 
‘> 06 85082150/85082276 


Ufficio inserzioni 
«=» 06 85082146/85082189 


Numero verde 
«=» 800-864035 


L. 3.000 


